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底板 下 萌 空 管 座 


其 构造 力 用 最 合 机 械 化 之 方 
法 ， 不 论 芙 空 管 脚 之 粗细 ， 
接触 片 永 速 旺 之 薄 行 ， 故 十 
分 可 靠 。 


等 格 便宜 …” 此 项 里 
管 座 ， 完 全 用 最 新 机 械 开 千 
, 故 出 品 要 常 迅 速 ”工作 时 
间 季 省 ， 故 售 价 光 总 便宜 。 


2 移 灼 优良 …， 相 和 板 保 
证 证 用 最 上 等 之 爵 木 板 ， 故 能 而 
和 高 电压 ， 而 对 太极 微 之 无 入 
电流 ， 毫 不 损失 。 

2 接触 可 靠 …” 所 有 接骨 
3 片 探 用 弹性 最 佳之 网 片 ， 且 
了 稻 
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必 
阿 姆 斯 必 取 的 新 发 明 纹 轻 而 易 率 的 推 控 式 放大 
小 电力 播音 器 做 法 可 和 
金属 电 空 管 的 五 管 机 谈 配 天 粮 
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新 入 路 工作 的 解释 
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中 罗 亚 嫩 _ 机 
新 糠 路 工作 的 解释 


又 是 一 种 不 用 变压器 的 推 近 式 粮 路 
不 用 爸 压 器 的 推 挽 式 称 路 ， 普 通 大 都 用 雨 只 三 极 管 ， 排 成 相位 换 置 称 路 用 
以 推动 推 挠 级 。 但 是 过 台所 介 铝 的 焰 路 ， 仅 用 一 只 三 极 管 或 五 极 管 ， 也 能 用 钛 推动 
不 用 歼 历 器 的 推 挽 航 


检 波 肥 低 放 级 推 挽 级 
人 





在 此 义 路 中 ， 一 切 雾 件 的 数值 ， 在 第 一 图 中 都 已 有 让 明 ， 可 供 肉 政 ， 只 有 
电阻 Rx 的 数值 ， 须 由 试验 来 决定 o 此 电阻 可 用 灶 绕 式 电 位 器 来 代替 ， 炎 阻 力 胸 在 
50,000 欧 姆 左右 接 在 乙 电 正极 电位 最 高 处 与 通 地 之 间 " 遭 个 电阻 的 作用 是 很 有 总 
味 的 现在 让 我 们 和 组 地 来 确 究 一 下 o 


我 们 由 图 中 可 以 看 见 ， 推 动 推 挽 级 的 是 一 只 三 极 管 ， 是 与 作 检 波 用 的 车 屏 “ 

二 柄 管 合 装 在 一 只 玻璃 管 之 中 的 。 过 只 三 极 管 的 屏 路 鱼 载 是 一 只 .1 兆 欧姆 的 电阻 时 
R1 o 再 在 此 三 极 管 的 队 极 与 接地 之 问 也 有 一 只 .1 兆 欧 姆 的 电阻 R2 o 由 此 我 们 便 
可 以 明白， 当 屏 电流 在 此 三 极 管 中 通 过 时 ， 有 损 同 时 纸 过 过 两 个 电阻 Ri1R2 ?所 
已 在 Ri 与 R2 中 都 会 产生 一 .种 电压 降 o 因 筹 R1 与 Ra 都 是 江 兆 欧姆 ， 所 以 在 此 

。 南 电 阻 上 的 电压 降 的 数值 是 一 样 的 o 
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得 是 在 事实 上 ? 我 们 须知 道 R2 是 接 在 中 空 管 的 隆 极 生 通 地 之 的 阐 ， 所 以 
Ri 的 电压 降 E2 印 等 基 提 空 管 的 除 极 高 大 通 地 的 电位 。 如 将 芙 空 管 的 枉 极 接 在 通 
地 上 ， 该 概 航 即 卡其 术 四 空 管 险 极 低 个 E2 电压 的 电位 上 o 换 而 言 之 ， 即 该 芙 空 


管 的 柱 极 傈 处 共 较 队 极 篇 负 的 电位 上 o 汪 种 鱼 的 程度 ， 旭 须 视 也 2 的 电压 大 小 而 定 


6 在 现在 所 摧 的 例子 中 ，R2 篇 :1 兆 欧 姆 ， 物 的 电压 降 E2 大 多 会 在 90 伏 脱 左右 9 
过 -90 伏 膜 的 电感 降 都 会 成 篇 丙 负 电压 而 加 在 芙 空 管 的 陋 极 上 o 


那 未 瑟 大 的 丙 负 电 是 加 在 一 个 扶 容 管 上 之 和 后， 业 果 会 使 屏 流 减 至 极 弱 ( 难 
乎 不 足 -个 荔 盎 配 ) 是 扰 可 疑义 的 ， 所 以 贯 空 管 的 放大 工作 会 受 着 妨 研 。 
因此 所 以 发 明了 电阻 Rx 的 用 法 ， 使 另外 加 入 -种 电压 E3 。E3 的 数值 
锡 须 与 E2 沽 去 正常 的 丙 鱼 电压 后 的 伏 胸 数 。 
电阻 Rx 因 逢 也 是 接 在 乙 电 压 正 极 奥 通 地 之 间 ， 所 以 是 与 屏 萎 路 成 此 联 的 
o 现在 将 凌空 管 的 枉 杖 搂 在 Rx 上 移动 ， 可 以 使 枉 极 电位 在 乙 电 正极 与 接地 之 问 隧 
意 移动 ， 而 不 月 直 搂 通 地 ， 所 以 瑟 ? 的 负 包 咱 便 不 会 至 部 加 在 枉 极 上 了 。 

在 证 样 的 粮 路 中 ，Rx 上 的 权 极 匀 头 应 调节 至 使 与 除 极 间 的 电位 差 合 平 正 
常数 值 ， 普 通 可 在 屏 路 中 接 -一 只 电流 表 ， 然 后 调节 R x 使 电流 届 整 至 与 该 中 空 管 特 
性 表 上 所 广 者 相等 即 可 。 

现在 我 们 再 看 在 芙 空 管 的 屏 路 中 ， 电 斌 的 上 动 电流 要 同样 在 R1 与 R2 中 


通 明 ,所 以 在 R1 与 R2 中 要 同 楼 产生 电压 降 E1 与 E2 ， 此 雨 征 电压 的 波幅 相同 


: 而 相位 天 傈 也 相 人 台 ， 所 以 可 以 多 得 其 实 的 推 挽 工作 9 


逝 今 键 得 
上 海 广播 电台 电码 数 授 李 倩 彬 君 ， 自 播 运 电码 饰 目 
以 来 昭 受 一 般 同 志 坎 迎 ; 技术 高 超 亦 乱 报 务 人 员 之 闪 得 者 ， 


不 幸 欣 本 月 八 日 收 遭 横 福 ;在 四 川路 人 行道 上 和 需 某 西 人 梦 车 
不 惯 征 上 人 行道 致 将 李 君 猛 擂 介 重 不 及 救 治 而 逝世 : 托 向 
电 界 又 少 一 同志 ， 用 特 试 悼 9 
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中 国 有 亚 妥 
荐 空 管 放 大 效力 之 探讨 


呐 衬 管 放 大 ， 藻 依 尝 率 而 分 ， 可 分 需 高 遇 率 放大 及 低 遇 李 放 大 两 种 ， 老 估 

配合 方法 而 分 可 分 篇 电阻 配合 ， 混 合 阻力 配合 及 屡 压 器 配合 法 三 种 ， 本 篇 傈 依照 后 
者 而 分 ， 其 傣 要 如 下 

C1) 电阻 配合 


wack| (2 ) 混合 阻力 配合 


(3) 和 压 器 配合 3 站 


〈《A2 ) 初级 谐振 


人 不 谐振 
(A3) 次 航 贰 振 


〈CL1) 电阻 配合 放大 法 : 一 一 
(CA) 狠 路 及 公式 


图 一 怎 电 间 配合 放大 之 
称 路 ，Egl 和 需 输 入 之 交 法 电压 7 
此 电压 使 屏 极 生 出 相当 之 交流 志 
(p)， 当 In 法 经 及 时 ， 旭 及 雨 
端 之 电 礁 差 亦 随 之 释 化 ， 此 电 古 | 
差 再 径 C 而 至 第 二 摧 空 管 之 枉 
o C 之 作用 除 任 交流 电 胡 通过 外 
* 蓄 可 阻止 昌之 直流 高 电 朋 通 入 第 二 中空 管 之 柱 极 ,IT 傈 用 以 保持 第 二 半空 管 
极 之 负电 压 。 

谢 费 空 管 之 放 天 傈 数 需 由 ， 则 其 实 得 放大 倍数 可 用 下 法 求 之 : 

枉 极 之 惊人 电压 篇 Egl 


屏 极 所 生 之 交流 电流 必 霞 p= 化 二 下 


人 Re 
R 两 端 所 生 之 志 豚 差 = ip 了 = - 公 ， 个 - 


.此 印 第 一 芙 空 管 之 惊 出 电压 ， 亦 部 第 二 鞭 空 管 之 稼 大 电 蕉 Eg2 











二 g2 化 开 人 
袖 得 帮 大 信 数 = 下 多 -二 二 < ， (1) 
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从 上 式 外 表 林 之， 及 和 交大 旭 放 天 倍数 亦 全 大， 其实 未 有 若是 之 简 钊 ， 鞭 及 
您 大 ， 则 人 上 之 直流 电压 降落 亦 您 大 ， 而 芙 空 管 屏 极 实 受 之 直流 电压 念 小 ， 屏 阻 
，。Rp 亦 必 随 之 增加 ， 艾 全 向 及 个 B 电 电 压 ， 其 放大 倍数 之 实际 增加 ” 决 乱 理 想 增 
， 加 之 速 也 o 
(B) 用 途 一 电阻 配合 放大 ， 突 得 放大 倍数 小 (小 认 公 ) >” 然 对 讼 各 征 驼 
(1l0to 10,000 、 )， 能 作 同 榜 之 放大 使 所 生 之 否 不 致 失真 ， 故 收 香 机 中 常用 作 低 

， 遇 放 大 。 ， 
OO 

C 之 大 小 全 和 视 所 用 电波 遇 这 之 高 低 而 定 ， 遇 这 高 者 ，C 可 较 小 ， 肖 这 低 者 
: 则 C 须 大 。 

如 遇 率 在 数 十 过 波 至 数 千 波 左右 (普通 言语 及 及 音 光 ) 则 C 可 用 0'01 至 0 5 





fo 
和 R 普通 大 概 用 50,000 至 250,000 欧姆 
T 普通 大 概 用 0.5 至 1.5 兆 欧 姆 
CD) 例题 ; 
摘 空 管用 UX-240 
从 =830 
Rp=150 ,000 
所 用 之 及 =250,000 欧 好 
7 =1.5 兆 欧 姆 
G=0.05 信 . 


和 汐 昌 00000 和 汪汪 雪 
则 实 得 放大 信 笋 ,一 尺 P 十 太一 了 50.000 二 站 0000 1875 


了 Rp 十 及 
若 R 用 10.000 欧姆 昧 旭 宝 得 放大 倍数 全 乱 -60 OO iDO00- =1875 
| (2 ) 混合 阻力 配合 放大 法 : 
(A) 稳 路 及 公式 

此 法 之 原理 奥 电 阻 配合 
放大 法 钴 蛙 ， 所 不 同 者 印 此 法 中 
用 称 图 及 储 电 器 蓝 韦 而 替代 前 法 
入 之 了 也。 

设 X 乱 LIC1 之 迎 阻 
R 符 L1 称 轿 之 电阻， 
| 因 及 显 小 故 以 下 均 略 之 。 
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中 宜 释 负 过 


Rp= 屏 阻 
EC 
亿 卫 gl 
LI1C1I 两 端 之 电压 差 =Ip 和 X= 刁 g2 = RE 
资 得 电 有 三 放大 倍数 = 卫 E 二 王莽， 必 六 0 


也 g1L BEgl ， 7/Rp2 于 2 


由 上 式 可 知 XX 意 大 ， 则 实 得 之 放大 倍数 亦 仿 大 ， 当 X= oo ( 乱 限 大 ) ， 实 得 
放大 倍数 篇 几 o 


X 之 大 小 可 用 C1 届 和 节 ， 且 X 之 增 减 ， 毫 不 影 沟 贯 空 管 之 屏 极 直 流 电 奈 ， 
此 乃 混合 阻力 配合 之 优点 


L1 及 C1 相 配 ， 可 得 一 谐振 遇 率 ， 若 软 入 之 电波 遇 率 太 低 於 LI1C1 之 谐振 
遇 这 时 ， 则 X 狗 等 从 糠 圈 之 凶 阻 (=2ITf LI1) ， 输 入 迪 这 渐 增 旭 迎 阻 亦 增 ， 至 坝 丰 
之 明 率 等 基 L1C1 之 谐振 遇 率 时 则 LI1C1 狐 阻 之 作用 宠 如 一 纯粹 电阻 ， 其 值 乱 Re= 


讶 让 
ECGNRA 


届 率 增 至 极 大 时 ， 则 X 构 等 认 储 志 器 之 连 阻 其 值 需 Xc= ae 


(B) 例题 晃 择 r，L1 及 Cl 之 方法 
T 之 选择 法 导电 阻 配合 法 中 同 
渤 择 L1, C1 须 照 下 列 两 条规 定 : 

(1 、》 著 需 优良 寻 择 性 ， 则 LI1 须 较 小 而 C 较 大 o 
(2 ) 若 需 放大 之 波长 饱 围 广 关 ， 则 LI1 须 较 大 而 C 较 小 o 
久 上 三 著 上 不 易 解 ， 若 能 租 看 下 面 ( 甲 )( 乙 ) 二 例 ， 站 比较 之 ， 期 不 讲 自 明 ， 
甲 发 LI1=1M. H. 
Cl1 = .002 人 .f. 
有 R =1 mn ( 久 圈 之 电阻 ) 

HE 下 让 让 和 ， 
庄 振 过 李 篇 f = 7 二- 一 112000 波长 1 =2670 公 尺 


设 所 用 之 芙 空 管 需 30 号 Rp=11,000 人 =9.3 


1 又 10.3 
1 当 》 = 2670 公 尽 时 ( 即 谐 振 时 ) ， Re= -到 省 05RCT=500.000 
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= 得 Re 人 90 渍 
儒 得 放大 倍数 = -5 二 RS 一生 000 十 500.000 一 9 1 


2 当 1 =1000 公 尽 时 (<2670) 


X 欧 等 大 储 志 器 之 好 阻 = 一 ASC- ， 
人 3xl0g 
0 = 2Tf = 2 于 =2J[X 00 =1885X104 
ES 的 
X 二 585 又 1056 又 3 又 105 二 265 
| 
儒 得 帮 大 倍数 = 取 p 二 文 一,000 十 265 一 (22 
3， 当 和 二 9000 公 尺 时 (人 2670)，GQ= 2.09 X 105 
X 锡 等 认 乏 图 之 迎 阻 = 人 EL=2.09X105 汉 1X10-3=209 
也 区 208 人 让 


实 得 放大 倍数 = 妈 p+ 交 一 T000 十 209 
从 (1)(2)(3 ) 可 知 当 高 沽 时 ， 实 得 放大 倍数 上 大 ， 不 计 振 嘲 旭 放大 倍数 
类 小 ， 故 在 此 情形 之 下 时 择 性 烦 佳 o 
乙 - ”从 “ L1 加 大 至 200 M. 匡 . 
Cl 沽 小 至 10 人 人 ff. 
R 仍 乱 工 欧姆 
训 振 负 率 仍 伍 ( 甲 ) 中 同 即 f= 112,000 “和 = 2670 
1 当 谐 振 时 ， 其 实 得 放大 倍数 ， 亦 与 甲 中 同 即 9.1 
AR 业 
2， 当 1=1000，Xc 三 工 855X100X10 双 10 5 史 )000 
实 得 放大 倍数 = -TS82 ES000- = 7.7 (大 拟 [ 甲 了 之 相当 值 


3， 党 和 =9000 际 ，XL= 人 LI=41.800 


实 得 让 大 代数 = -TO0CS 800- =7.4 (大武 [ 甲 ] 中 之 相当 值 ) 














由 此 可 知 当 ) =1000 或 9000 时 其实 得 放大 倍数 与 讲 扳 时 之 实 得 放大 倍 
数 相 差 不 束 ， 故 在 ( 乙 ) 情 形 之 下 ， 放 大 之 波长 乞 围 师 广 而 泪 择 性 甚 劣 o 
和 综 上 所 述 东 比较 (里 )( 乙 ) 两 例 ， 可知 欲 增加 吐 择 性 必 减 小 L1 > 加 大 C1 ， 
和 欲 增 广 放大 波长 能 围 必须 加 大 LI 而 减 小 Cl o (未 : 先 ) 
第 二 十 :期 《( 开 :四 :年 :二 有 :站 第 九 一 七 页 
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在 三 答 十 四 期 上 ， ,中 到 凑 光 互 者 所 做 的 素 复 式 三 管 机 ， 他 是 和 用 亚 美 老牌 
4 色 1 号 电源 伙 压 器 的 。 我 党 到 那 机 的 峻 是 合 着 所 说 的 三 个 条 件 的 ， 就 是 一 ， 良 好 的 
吐 择 性 ， 二 ， 高 超 的 赶 敏 度 三 ， 减 少 芙 空 管 数 ， 而 音量 又 贷 是 富 2 


但 是 他 介 燥 的 ， 是 来 复式 稼 路 。 惟 也 知道 ， 来 复式 是 吃力 而 不 容易 讨好 的 
一 种 向 路 ， 现 在 划 窒 管 的 价值 ， 是 每 天 在 减 低 着 ， 而 复 作 用 的 芙 空 管 ， 双 是 层 出 不 
宠 ， 从 值 又 站 不 怎样 芮 我 四 很 可 以 和 用 和 折 一 管 两 用 ， 人 ， 避 易 而 就 
克 呢 ， 现 在 鄙人 参政 着 起 等 外 差 式 收 生机 台 的 中 间 过 率 放 大 ， 笨 第 二 检 波 所 用 的 复 
作用 贯 空 管 287 的 禾 路 ， 来 改造 一 只 机 件 简易 ， ie 机 ， 和 的 人 条件 
还是 同 浴 看 所 襄 的 一 栋 ， 而 装 叶 时 ， 没 有 来 复式 的 困 些 ， 过 是 本 机 的 特长 而 且 所 
用 的 雾 件 ， 膛 不 十 分 路 越 亚 美 第 十 三 种 和 本 训 所 用 的 那 疙 样 “ 诸位 如 果 有 了 上 忠 请 试 改 
一 下 就 可 以 知道 和 的 效力 了 





本 机 的 稼 路 ， 同 三 父 十 四 期 上 的 来 复式 三 管 机 大同 小 遇 。 不 过 此 地 的 低 
明 奉 放大 ， 是 用 电阻 放大 的 o 检 波 部 份 ， 是 用 287 的 二 个 小 屏 极 宛 接 过 起 来 ， 而 且 
是 二 极 管 式 ， 而 没有 枉 极 的 ， 所 以 不 能 用 再 生 式 的 方法 ”但是 有 一 航 五 家 式 的 高 
秦 放 大 ， 效 力也 已 经 是 很 高 超 的 了 
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圈 慷 然 的 试验 ， 一 定 有 不 少 错误 的 地 方 ， 还 望族 位 先进 ， 不 将 赐教 ， 宝 在 
是 队 望 着 的 


Li1 38 公 厘 胶木 管 上 ， 症 夫 号 乏 二 十 圈 ， 在 外 塌 试 骏 者 可 加 十 余 圈 。 
L2 与 工 1 同一 腰 木 管 ， 睁 LI1 五 公 厘 ， 廿 坟 号 称 九 十 九 轿 
Ls 另 一 38 公 厘 胶木 管 ， 糯 称 法 典 工 2 完 公 相同 @ 


REFC 4 M. 再 ， 蜂 房 式 高 过 率 扼 制 多 圈 ( 亚 美 543 号 ) 装 讼 工 3 之 股 木 管 
中 ， 在 接 '2B7 屏 极 之 一 器 ， 接 一 根 姜 号 左右 的 纱 包 粽 ， 续 在世 3 的 

上 面 四 五 圈 ， 一 录 不 搂 o 

Cl C2 3119 号 直 乏 过 率 式 可 生 储 电器 二 只， 此 不 不 能 用 人 骏 过 'o 

C3 :00025 固定 储 电 器 o ( 亚 美 3632 一 A) 





C4C5C6 01 人 F 偿 路 储 电 器 o 

CT7C8C9 2 人 F 固定 储 电 器 o 

RI 0.5 Meg 橘 漏 ， 亚 美 出 品 2025 号 o 
及 2 700 mn 电阻 o 

R3 1 Meg 栖 漏 ， 亚 美 出 品 2001 号 o 
R4 0.1 降 压 电阻 亚 美 出 品 2021 号 9 
R5 1000 代 丙 电 用 电阻 


其 他 雾 件 ， 虱 在 乏 路 图 上 广 明 ， 还 有 441 号 电源 叙 压 器 上 所 让 的 号 码 ， 便 
是 同 图 中 所 让 的 一 榜 ， 可 已 按 号 接 上 ， 便 不 致 讼 误 接 


滨 你 过 新 闻 


急 儿 电 操 维 十 幕 绰 (人 徐 学 明 ) 
复 日 大 学 其 本 月 七 日 果 行 几 角 和 念 ， 是 日 下 午 检阅 学 生 备 仪式 告 图 之 后 ， 
_ 印 由 该 校 学 生 张 宗 没 金 规 主 二 人 共同 表演 扰 称 电 控 制 化 学 系 型 备 之 类 幕 烟 ， 当 时 由 
司 全 官 _- 撤 机 种， 怖 时 大 操场 上 粳 圳 项 天 ， 师 六 针 钢 ， 半 该 生 等 已 在 作 更 浊 -- 步 之 
武 验 ,以 期 能 正式 供 比 商用 或 军用 云 o 
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中 力 亚 锁 
新 式 的 混合 放大 管 6GL7。es 


， ,及 用 欠 超 外 差 式 收 理 机 中 和 当 释 波 管 ( 印 第 一 检 波 策 振 强 管 ) 而 出 名 的 五 桶 贯 
父 管 ， 最 近 在 设计 上 又 有 新 发 展 而 造成 一 种 [混合 放大 管 首 9 
五 要 贤 空 管 自 2A7 与 6A7 等 这 玻 管 在 1933 年 的 夏天 出 现 之 人 后， 在 超 外 盖 

式 收 井 机 中 便 大 受 炊 迎 ， 因 入 以 前 所 用 的 各 种 人 释 波 方法 的 缺点 ， 自 2A7 与 6A7 出 。 
世 和 后 都 彼 一 一 克服 。 当 时 和 从事 礁 钨 入 电 工程 或 实验 的 人 ， 都 视 2A7, 6A7 等 坊 最 理 “ 
想 的 秋波 呐 空 管 。 但 自 最 近 长 短波 收 理 楼 盛行 之 后 ， 便 产 生 了 新 的 问题 而 发 现 2A7 
与 6A7 等 的 缺点 因 篱 此 等 趴 空 管 的 振 温 效率 ”用 蕉 遇 率 较 低 的 波段 上 跳 然 甚 佳 ， 
” 但 在 通 挛 较 高 波段 的 低 遇 率 端 便 蜗 不 大 通 宜 5 因此 扰 乏 电 了 工 程 师 便 得 届 法 使 在 过 
些 过 这 上 的 工作 效率 增高 9 


人 





机 (1) 柱 9 (2) 柱 5 奥 除 
(3) 柱 1 ( 独 制 硕 ) (4) 柱 。 与 本 
(5) 颇 9 (输入 权 枉 ) (6) 屏 梳 

(7) 福 与 概 4 ( 蝴 柱 概 ) (8) 除 酸 
(9) 粹 概 ， 





二 高 振 温 工作 效率 的 方法 ， 有 另 用 一 只 三 极 管 以 提高 振 漫 的 坊 出 ， 或 即 以 ， 

另 一 三 极 管 完全 代替 己 波 管 的 振 温 部 份 ， 然 后 使 过 种 内 部 振 误 注入 释 波 管 的 振 齐 部 “ 

份 的 橘 极 o 

汪 种 方法 中 然 可 以 提高 振 温 的 效率 ， 但 另外 逮 有 -种 困 礁 ， 就 是 控制 枉 极 

(第 四 栖 极 ) 与 注入 振 弓 的 权 极 会 六 生 配合 作用 。 在 普通 广播 过 率 及 过 这 较 低 的 短波 

波 眉 中 ， 肖 种 配合 小 到 做 乎 觉 不 到 ， 但 在 短 至 10 公 尺 以 下 的 波 人 上 ， 便 成 需 很 麻 夺 

的 问题 了 。 

6L7 五 棍 合 放 大 管 

最 近 在 金属 芙 罕 管 出 世 的 上 时候 ， ， 仙 造 上 安 管 的 工程 全 末 抽 族 计 了 林 人 

加 多 上 还 困 央 的 新 式 加 守 管 6L7 。6L7 是 一 个 五 要 泥 合 放大 管 ”其 中 包含 坟 
个 互相 隔 风 的 术 极 


* Mixer-Ampli 和 er 5 下 Mixer-Amplier 
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过 样 隔 风 并 和 后 ， 能 使 十 个 控制 柱 极 互相 不 发 生 影 泛 地 控制 自 队 极 射 向 屏 极 
的 电子 流 ， 因 此 可 用 失 超 外 差 式 往 路 中 狂 分 内 的 振 温 器 作 退 合 管 ， 即使 在 很 短 的 波 
| 段 中 ， 也 不 致 互相 产生 影 玫 了 


在 第 -一 图 乙 熏 第 二 图 的 趴 窑 管 符号 中 ， 我 们 可 以 看 出 6L7 各 极 的 次 序 "在 
中 央 是 险 极 ， 险 极 外 是 第 一 控制 梧 极 G1 ， 即 用 作 志 讯 略 的 控制 桶 极 o 再 次 之 是 
”第 二 权 极 G2 ， 即 幢 橘 极 。 第 三 权 极 G3 也 是 一 个 控制 橘 极 ， 我 们 叫 它 作 [注入 栖 极 J 
5 振 昌 电压 便 是 
由 过 个 橘 极 注入 
混合 管 的 o 再 次 
之 第 四 橘 极 G4.. 
) 是 与 第 二 栖 极 
G2 相连 的 。 第 
五 是 制 极 。 在 制 
极 外 面 是 屏 极 ， 
包围 着 整个 芮 空 
管 的 各 本 








第 二 图 的 粮 路 便 是 表示 6L7 作 混合 放大 器 用 时 的 无 法 o 各 极 的 接 法 与 普通 
五 极 管 很 相像 ， 不 台 输 大 接 在 高 放 级 ， : 惊 出 匀 在 中 间 届 率 放大 灿 "在 此 周 中 折 波 管 
篇 6C5 金属 抽空 
管 ，6L7 的 注入 
枉 极 即 直 接 接 在 
振 强 管 的 梧 极 上 
， 使 雨具 栖 极 的 
丙 鱼 压 在 相同 的 
”电位 上 o 过 样 接 
| |] 法 有 一 种 好 处 ， 
合 使 狗 波 器 的 放大 
KE 方 能 在 很 大 的 盘 
园 内 不 受 振 强 电 
压 的 影 汐 。 


人 
第 高 天 
放 线 


以 





# Injection Grid 
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第 三 癌 是 另 … 种 使 振 漫 器 接 至 注入 桶 极 的 方法 。 过 种 方法 是 用 储 电 器 来 提 
任 配合 ， 浅 入 橱 极 须 另外 用 丙 鱼 电压。 

有 一 部 份 收 理 机 珊 造 厂家 人 用 普通 五 极 管 作 混合 管 ， 利 用 制 酸 党 作 注入 术 
极 ， 但 物 不 容易 获得 优良 成 征 。 至 芭 6L7， 则 因 得 有 蛋 住 极 将 第 一 址 全 第 三 桶 互相 
隔 雌 并 ， 所 以 不 





会 发 生 粮 路 于 塞 1 

“， 注 太 控制 拓 效 全 

以 及 过 丰 和 迷 路 与 地 

注入 迷 路 间 因 内 ”入 四 

部 储 电 量 过 大 而 

互相 配合 等 现象 局 
oov 0 


此 外 通 普 五 极 管 如 用 制 极 作 注入 柱 极 ， 屏 极 释 阻 即 大 降 但 在 6L7 则 无 此 
合 ” 


6L7 作 帮 大 用 


6L7 用 作 放 大 器 也 极 通 宜 ， 因 篱 它 本 来 是 一 个 可 释放 大 系数 芙 空 管 ， 所 以 
可 用 作 高 放 或 中 间 遇 率 放大 。6L7 用 作 高 放 或 中 间 遇 这 放 大 时 有 一 种 特别 的 优点 ， 
第 三 权 极 可 用 作 自 动 音 量 控制 注入 器 ， 使 得 自 两 极 检 波 管 的 自动 否 量 控制 电压 接 在 
6L7 的 第 三 橘 标 上 ， 可 以 得 到 更 全 善 的 自动 香 量 控制 作用 。 因 乱 过 种 自动 音量 控制 
和 与 过 大 久 路 全 不 相连 ， 所 以 稚 动 真空 管 的 侨 敏 度 时 ， 不致 影 响 到 渤 择 性 。 其 厅 用 访 
法 可 见 第 四 图 的 入 路 9 


特 性 
煌 极 规定 
电 礁 6.3 伏 肌 电流 03 只 本 
各 极 间 之 储 电 量 


第 四 枉 熏 屏 极 闻 ， .001 答 粉 法 
高 过 率 输入 :8.5 和 扮 粉 法 
振 温 惊人 入 ，1L15 和 闪 法 
混合 管 惊 出 ”13 瘾 德 法 
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标准 爸 波 工作 
屏 压 (最 大 ) 250 “ 伏 胸 
恒 杨 压 (G2 与 G4) (最 大 ) 150 ， 伏 肌 
控制 橘 (Gi -6 伏 觅 
注入 枉 极 (G3 ) -20 伏 股 
注入 第 三 权 极 之 最 大 振 漫 电压 25 伏 觅 
0 3.5 世 伏 配 
迟 杨 沪 8.0 稍 仍 配 
屏 阻 力 〈 天 於 ) 2 兆 欧 姆 
狼 壮 率 325 其 漠 
第 一 桶 之 负电 压 短 -45 伏 腕 时 之 多 道 率 2 瞪 涝 
标准 放大 工作 
屏 压 250，” 伏 肌 
檬 标 100 “ 伏 胸 
控制 权 极 〈G1 ) -3 ” 伏 胸 
注入 梧 极 (G3 ) -3 伏 胸 
屏 流 5.3 盘 央 配 
幢 柱 瀛 5.5 稻 益 配 
屏 阻 力 '8 兆 欧 姆 
互 遵 率 1,100 闻 漠 
第 一 柱 -21 伏 胸 ， 第 三 权 
-12 伏 腹 时 之 互 章 这 10 明 资 


AASWWySwwwyMeSAAMMywyyyeeAMASSMAASASAAAAAASWAAAAASANAAAMMMMAAA 


: 运 后 守 不 二 生日 庆 3 族 
播音 同业 蝎 行 筹 岩 游艺 大 会 

上 上海 市 扰 往 电 播 否 业 同业 公会 篇 且 伙 起 见 ， 人 租 日 在 各 电台 播 井 节目 内 分 不 
宣传 ， 自 径 填 求 鸡 梁 居 慨 捐助 以 来 ， 深 莹 各 地 有 由 有 之 热 试 ， 弥 子 解 囊 。 区 乱 扩大 等 
募 ， 特 庆 本 月 十 及 ， 十 九 ， 二 干 日 三 天 在 上 海北 京 路 滑 社 果 行 盛大 做 且 激 敬 大 会 ， 
同时 所 有 各 电 育 之 播 藻 节日 一 律 停止 o | 


cs 
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标准 四 管 交流 机 。， 


由 近年 自 夺 式 的 员 窑 管 态 生 







末 峙 用 o。 此 外 ， 饶 效 


QI : 上 他 | 上 
| 
eol 
上 We 
| 中 相同 的 效率 。 所 以 一 
宙 式 的 收 香 机 焰 路 ， 普 
式 的 各 种 俊 效 芙 窒 答 


册 任 o 傈 使 换 用 6.3 伏 


6, 2A5 可 换 42 效率 也 相同 ， 各 路 不 必 释 动 ， 但 对 认 耗 电 可 上 比较 节省 
第 九 二 四 真 (由宇 及 机 有 2 


及 来 ， 2A6)2A7，2B7;6F7, 85,12 
A7 等 通 效 管 便 大 受 自 装 收 香 机 者 
所 炊 迎 。 但 狼 过 较 长 时 间 的 试用 之 
后 ， 猎 验 告诉 我 们 那些 能 效 管 的 豆 
命 似乎 浅 没 有 像 普通 简单 芙 空 管 那 


营 的 价 赂 也 比 


普通 呐 穴 管 较 高 ， 所 以 利 用 公 效 管 


除 了 节省 地 位 
外 ， 在 鸭 洲 上 
兹 不 能 得 到 多 
大 的 利 丛 9 
就 另 
一 大 面 就 ， 在 
现 有 用 论 收 香 
机 的 摧 守 管 中 


7” 效 弯 最 高 工 


作 最 优良 的 芮 
窒 管 渤 是 58， 
57，2A5 等 简 


罩 五 极 管 ， 而 


管 中 特 性 由 近 
的 五 极 部 份 上 
” 都 不 能 狼 得 
只 标准 的 最 新 
通 不 用 最 最 新 
”而 应 党 由 老 


牌 新 式 的 . 58,，57) 2A5 .与 80 来 担 


腊 的 汽车 用 :党 


空 管 ， 旭 :58 可 换 6D6，, 57 可 换 6C 


; 而 同时 因 居 


第 三 等 








本 古本 TIERIS 


汽车 用 贯 空 管 的 构造 较 普 通 2.5 伏 胸 式 篇 罕 回 ， 所 以 在 豆 命 上 可 更 延长 " 本 广 所 以 
探 用 2.5 伏 脱 式 而 不 指定 用 6.3 伏 有 式 者 ， 因 篇 58,， 57 等 式 芙 空 管 ， 多 数 自 装 收音 


”机 者 都 备 有 现货 ， 只 须 将 人 营 杰 器 改装 即 可 ， 不必 另 行 购 填 9 


此 机 计 共 有 一 级 58 调整 式 高 过 这 放大 ， 一 级 57 电子 配合 再 生 式 检 波 ， 一 
季 2A5 强力 放大 ， 一 只 80 号 全 波 整 流 。 此 机 在 露 敏 度 奥 核 出 昔 量 方面 可 说 已 玫 了 


”四 管 机 发 计 的 能 事 ， 但 需 增 加 录 埋 性 起 见 ， 所 以 在 天 狠 稳 路 中 又 添 了 一 个 调节 穆 路 


C2 与 L3 当 作 滤波 器 9 


此 机 的 高 明达 蒜 圈 均 用 38 公 奋 径 的 腰 管 ， 以 28 号 漆 包 ，L2 炉 90 圈 ， 
LI1 在 2 接地 端 距 骨 5 公 奋 不 烙 12 圈 ， 在 LI 下 端 距 见 5 公 厘 处 再 线 90 圈 作 L38 
o 检 波 航 的 起 5 也 是 用 28 号 洪 包 名和 线 90 圈 ， 但 扰 在 此 地 10 圈 处 抽出 一 个 分 头 


LIL4 在 工 5 接地 端 上 面 隔 开 一 层 嫩 纸 用 34 号 弥 绕 35 圈 。 


AAA 


在 阳 收音 情形 (高 夏 田 ) 

平阳 县 ， 位 钛 永嘉 (温州 ) 之 南 ， 得 浙江 省 南面 最 渴 的 一 坚 。 浙 闻 交 界 处 ， 

肉 泥 葛 七 百 奢 里 ， 交 通 亦 殊 便 利 o 该 县 四 遇 多 高 山 ， 惟 东 面 降 海 ， 环境 傈 佳 ， 因 
距 内 过 速 ， 非 三 管 以 上 ， 甚 睁 收 兰 ， 故 公 县 装置 收音 机 者 不 多 ， 更 急 出 售 堆 件 店铺 


>” 即 AB 电池 ， 亦 扰 不 可 配 9 


郝 人 此 次 骆 假 返 里 前 ， 效 就 四 管 机 一 架 ， 揣 归 收 划 ， 兹 将 收 井 成绩， 分 述 
检 后 ; 

四 管 楼 ， 休 一般 34 号 超 高 族 ， 一 级 30 号 再 生 式 检 波 ， 二 级 30 号 低 放 用 
仇 压 器 配合 ， 天 粮 长 100 尽 ， 高 25 尽 ， 宁 西方 向 ， 世 式 ， 地 和 缚 用 粗 钢 烁 入 地 二 尺 
” 所 用 其 他 雾 件 ， 均 傈 亚 美 公司 出 品 o 

该 机 下 午 六 时 以 后， 可 收 蓝 XGOA,XGO WwW ,极力 亮 , XHHU,XOHC， 
XHHJXHHE,XHHG)XHHS,XHHX, 等 灵 之 ，XGOD,XLWU,XOHD,XHH 
M,XLHM,XMHB 又 次 之 ， 其 他 XHHV,XEHP,XMHC;XHHA， 均 能 在 揭 声 器 


攻 理 ， 香里 亦 其 清 ， 万 以 XGOA, 及 XGOW 二 志 各 在 十 时 忆 后 播 理 ， 其 理 量 之 宏 


大 ， 实 出 剖 料 之 外 ， 跌 雍 收 香 机 十 镍 间 房 屋 ， 亦 能 清晰 蹇 亮 。 但 距 见 较 近 之 福建 X 
GOFP'， 均 未 收 到 。 日 间 收 蓝 困 允 ， 即 XGOA 香 量 亦 轻 ， 只 能 用 碧 简 ， 泥 地 更 不 易 
收 得 ， 惟 有 一 日 本 电台 极 己 亮 ， 铠 傈 台 洲 所 发 ， 因 均 未 闻 其 呼号 也 


收音 上 时间 篇 夏 季 ， 天 有 气 良 好 时 ， 收 井 甚 佳 ， 但 气候 恶劣 蛙 ， 天 电 上 援 古 剧 
; 衰落 现象 灾 基 ， 有 时 很 世 ， 有 时 极 轻 o 


第 三 十 期 〈 匡 四 年 十 办 姜 卫 ) 和风 三 





”市 焉 | 府 。 
广播 志 语 


外 景 玫 天 糠 可 > 






市 政府 广播 电 吉 在 全 国 涝 动 会 会 因 ” 3 
所 装 之 放大 器 ( 傈 亚 美 公司 承 造 ) 


、、 第 如 = 上 页 (其 四 年 十 月 女 悍 ) 第 三 省 











| China Radio 
如 何在 收 昔 机 中 加 接 匠 人 简 wem 


在 乱 称 电 收 童 机 中 。 更 其 是 短波 或 长 短波 收音机 ， 在 收 带 地 的 微弱 电讯 时 “ 





( 莫 本 5 人 直 出 
他 人 的 清 葛 。 再 如 在 公共 工作 或 居住 的 地 方 ， 也 是 不 好 意思 大 开 收 将 机 的 。 此 外 更 
有 些 年 老 或 耳 管 患 重 匠 的 人 们 ， 平常 具 很 少 有 人 原意 和 他 们 多 谈话 ， 所 以 收 得 机 确 


世人 





( 第 图 ) (第 妆 (1 加 
“是 他 们 最 好 的 侣 伞 。 但 普通 昔 量 他 们 是 下 不 见 的 ， 休 使 开 得 非常 克 ， 则 耳 洒 不 各 的 
理 着 便 会 讨 肛 。 凡 此 
种 种 ， 在 可 放 揭 志 器 
“的 收 得 机 中 ， 有 时 也 
有 加 装 则 简 的 需要 。 
耻 简 的 种 关 
区 简 的 种 锋 
很 多 ， 最 普通 者 是 永 
久 磁 识 式 ， 利 用 钴 乏 
“电讯 黎 动 磁铁 的 磁性 
第 .二 十 -其 ( 世 四 年 十 月 生日) 第 无 二 七 页 
亲 








渍 


” 据 最 近 的 发 明 ， 用 普通 


中 国 亚 馈 觅 


而 使 汗 钱 片 晨 晤 '。 新 式 黑 的 有 矿石 式 划 简 ;此 种 区 简 的 萌 质 极 佳 ， 其 形式 见 第 一 加 
A "图 中 的 B 和 与 C 是 两 种 色 便 式 匠 简 oD 与 已 是 骨 传 式 欧 简 (Bone Conductor) o 






怕人 简 贡 不 见 的 融 子 : 用 

则 傅 式 路 简 可 以 获得 区 
人 的 刻 力 o 骨 债 式 匠 人 简 第 
的 形式 很 小 巧 ， 但 震动 | 





很 有 力 ， 是 用 以 放 在 头 
部 骨 格 组 线 上 来 柬 的 o 图 
普通 大 概 都 放 在 耳 合 骨 汉 


上 ， 使 声 划 直接 传 入 内 
耳 o 


交接 的 和 绢 路 


在 收 昔 机 上 加 装 葛 简 ， 也 须 有 相当 的 政 虑 与 屋 计 ， 否则 非 仅 不 能 得 到 良好 
的 成 午 ， 而 且 膛 有 使 节 简 损坏 的 可 能 。 第 二 图 的 粮 路 可 用 了 论 普 通 只 有 一 只 呐 空 管 作 
输出 的 收 生机 中 。 十 只 储 电 器 是 使 直流 电流 不 致 流入 珠 简 ， 但 交流 电流 则 仍 可 通行 


CO-190o 允 


上 


第 
< 
CC || CC> 
六 放 屋 
< 之 
< 之 
贺 3 


号 
归 





时 轮 汪 安 夺 器 
扰 阻 o 不 过 过 十 只 储 电 器 都 是 接 在 高 电位 上 ， 当 共通 地 物体 的 放电 电压 很 ， 我 们 
如 以 手 触 贡 简 插 子 或 其 他 与 接 头 相通 的 金属 部 份 ， 便 会 感 迪 到 强烈 的 太志 o 又 如 蓝 
简 使 用 日 入， 闭 绿 上 的 纪 缘 破损 ， 铜 秋 外 圳 ， 也 能 使 人 麻 电 :5 第 三 图 妈 将 昔 简 的 一 
端 接 地 ， 所 以 便 可 避免 各 种 缺点 第 二 全 第 三 图 的 匠 简 是 供与 扬声器 同时 使 用 的 0 
第 九 三 代 页 《和 > 四 二 风衣) 第 二 双 民 丰 各 
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第 四 图 的 方法 ”是 供 不 需 要 强大 香 量 时 用 的 ， 蓝 简 是 插 在 电阻 配合 低 放 规 
中 间 ， 沉静 箭 插 入 时 ， 彤 出 级 即 自 动 分 并， 所 以 用 冉 简 时 扬声器 即 停 正 放 声 9 

第 五 图 是 在 
推 挽 式 惊 出 上 接 邓 简 
的 最 普通 方法 ， 但 成 
炳 消 不 十 分 优良 ， 而 
且 有 与 第 二 圆 相同 的 
缺点 o Ri 是 用 以 控 
制 划 简 中 的 理 量 的 o 


第 六 图 的 方 
法 要 上 比 第 五 图 好 得 多 
0 党 喘 简 插入 之 后 ， 
戏 简 毕 压 器 的 初级 即 同时 半 合 奥 收 香 杰 中 琼 出 释 压 器 的 初级 小 联 o 扬声器 与 匠人 简 的 


游 ) 


(于 











(第 九 图 ) 





音量 可 分 别 以 R1 与 Ra 绸 节 之 ” 此 式 的 装置 对 讼 重 蓝 的 人 与 耳 及 不 避 的 人 同 用 一 
只 收音 机 时 最 需 通 合 o 


人世 


第 七 图 是 利用 第 六 

图 的 方法 接 在 炙 奈 器 配合 放 

大 器 中 间 各 故 的 粮 路 。 此 园 

在 束 简 插入 时 ， 下 面 各 角 序 
同时 切断 9 

第 信 图 人 直 接 接 在 

描 声 器 所 用 溉 压 器 的 次 角 上 

， 所 以 可 省 去 另 用 一 只 稻 压 

器 此 图 中 所 用 的 由 简 须 香 低 和 蛆 式 ， 在 区 简 中 所 发 出 的 昔 量 可 较 揭 声 器 声 篇 大 ， 

第 二 十 .期 (让 : 四 二 生 汪 亲人 比 有 由 
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( 画 填 


时 二 二 
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所 以 最 适合 惟 昔 觉 不 露 敏 的 人 使 用 o% 普通 重 划 的 人 用 的 釉 珍 式 胸 简 或 骨 传 式 臣 简 的 
狗 阻 天 部 份 只 有 数 欧 姆 而 已 
， 很 天 用 从 过 衬 的 粮 路 "图 
中 扬声器 的 和 否 量 ， 在 中 简 未 
插 进 时 是 用 收 得 楼 中 本 来 的 
得 量 调 凶器 来 调节 ， 在 划 简 
插入 之 后 ， 本 来 的 亚 量 调节 
器 可 调节 莫 人 简 的 声音 至 相当 
高 度 ， 如 策 捞 声 器 中 的 声音 
太 高 ， 旭 可 另 用 电位 器 及 降 
低 之 9 


十 洪 ) 


1 


( 国 





上 壕 穆 路 中 的 各 种 忠 简 插口 ， 售 价 常 很 昂 呐 ， 大 都 需 数 元 以 至 十 休 元 不 等 
， 购置 殊 不 合算 。 
如 篇 饰 省 起 见 ， 可 
用 划 简 米 端 插口 ， 

则 所 费 仅 数 分 至 角 
许 而 已 。 例 如 第 二 
第 三 与 第 五 图 的 开 
路 插口 ， 可 用 亚 美 
712 号 双 联 匠人 简 称 
端 插口 代 奉 〈 见 第 
九 图 ) ， 则 不 必 男 
贱 匠 简 插 子 " 可 让 
接 以 昌 线 端 插 入 ， 所 旨 公 及 分 大 洋 而 已 o 如 第 四 图 的 开路 插口 ， 旭 可 利用 713 号 三 
联 束 简 稼 端 插口 代 奉 ， 不 过 须 另 购 一 137 号 卜 简 线 端 照 第 十 图 紧 接 o 当 用 揭 声 器 时 
，137 号 穆 端 插入 甲 孔 o 当 用 咪 简 时， 则 将 137 号 穆 端 插入 乙 孔 ， 再 将 匠 简 的 两 端 
分 别 插 入 时 两 二 孔 o 

第 六 图 如 用 712 号 匠人 简 往 

端 插口 代 奉 ， 则 可 照 第 十 一 图 获 接 
; 不 过 在 不 用 匠 简 时 ， 沟 压 器 初级 
兹 不 分 开 ， 但 过 一 点 在 办 则 电力 较 
大 的 收 得 楼 此 然 大 研 o。 第 七 与 第 
从 图 旭 须 另 加 一 只 单刀 公 酸 开关 ， 
其 接 法 网 第 十 二 与 第 十 三 图 o 
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均 用 用 一 一 | 诬 司 为 


十 三 清 


[[ 
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我 做 役 收 车 机 的 经 明 〈 双 邦 过 ) 


(-) 矿石 机 的 武 作 
我 第 一 灵 试 作风 石 机 ， 是 在 中 央 广 播 电 吝 成 立 的 时 候 。 那 时 候 ， 我 在 宣 城 
四 中 求学 ， 同 学 中 加 ， 玩 收 基山 的 人 寺 不 多 。 我 因 了 好 奇 放 的 喇 使 ”就 开 姑 了 起 作 


的 工作 。 宣 城 距 见 南京 移 二 百 余 莫 里 
; 用 矿石 机 收 匠 ， 是 很 容易 收 到 的 ” 
我 最 初试 装 的 矿石 机 ， 是 一 个 极 简单 
的 单 同 路 矿 石 机 ， 夏 石 是 用 固定 的 。 
因 和 天 地 称 装 得 很 送 宜 ， 遇 辆 更 少 饥 
鲍 等 之 建筑 物 ， 所 以 收 匠 中 央 电 吝 的 
播 理 ， 非 常 清晰 ， 有 时 日 本 的 JOA 玉 





SeSAG 


本 入 家 的 记功 更 是 弘 衬 


的 人 们 最 有 价值 的 指导 。 
穆 邦 达 先 生 非 公 将 他 自己 


试验 的 记 俏 向 读者 公 


也 能 收 到 。 


《17 
《2 


《3) 
(4) 


〈5) 
《6 ) 
57) 
《8 ) 
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二 十 三 年 七 月 ， 至 南京 求学 
， 矿 石 楼 也 随身 带 去 。 天 稼 是 个 志 式 
长 多 23 公 尺 ， 高 多 7 公 尽 。 地 入 入 地 
深 约 1 公 尽 ， 下 名 一 15 公分 见方 的 
钢板 5 收 中 央 的 播音 ， 用 划 简 收 划 极 震 耳 ， 换 上 小 扬声器 ， 一 室 清晰 可 闻 。 

过 次 的 试验 ， 得 着 下 列 仍 点 常 城 : 


二 ， 在 本 文人 后 半 段 的 结论 
MA 


妃 者 


忆 WWe MSOaereee 


mw 


天 糠 不 宜 太 长 ( 约 25 一 80 公 尺 ) 总 融 访 妙 ， 契 和 弥 须 佳 

天 稼 长 者 ， 可 以 增加 收 营 机 的 翅 敏 度 ， 但 是 减低 了 泪 择 性 ， 短 
者 反 是 9 

引入 义 不 宜 太 长 ， 尤 妥 邦 缘 佳 良 o 

地 称 应 理 入 险 漫 的 地 方 ， 下 狂 一 尺 平方 的 负片 尤 佳 o 入 地 您 深 
您 佳 " 

欠 圈 须 分 头 ， 调 节 精 组 ， 香 量 可 增 o 

活动 矿石 比较 固定 矿石 露 敏 9 

优良 的 匠 简 ， 可 得 较 大 的 昔 量 9 

划 简 的 两 肢 ， 接 一 只 :001 或 :002 MEFD 的 固定 储 电器 ， ， 划 声 香 
便 请 晰 而 赛 亮 9 
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中 国 亚 镇 划 
(二 ) 其 空 管 收音 机 的 开 问 
XGOA 略 日 地 匠 着 过 个 老 调 ， 心 襄 有 点 不 耐 烦 ， 很 想 做 一 只 能 收 外 乾 播 
得 的 收音 机 。 但 是 距 序 这 而 电力 小 的 电台 ， 非 五 六 管 的 外 差 式 ， 或 T.R.F. 式 不 可 ， 
在 我 们 经 济 不 宽裕 的 窗 小 子 ， 不 过 是 一 种 硕 户 ， 那 能 约 悦 得 上 什么 签 望 呢 ! 偶而 看 
到 俞 子 夷 先生 太 的 [业余 泪 书 多 乏 电 入 站 4 第 二 册 ， 庇 到 单 管 机 也 能 收 束 地 的 播 坷 
方法 就 是 在 贯 空 管 的 屏 极 上 ， 串 接 一 个 适当 的 粮 圈 ， 就 是 所 谓 再 生 式 (Regenerative 
o 我 就 依 样 画 葫 蓝 ， 照 样 做 了 一 个 ， 芙 安 管 是 用 30 号 o 坛 台 之 下 ， 不 独 外 塌 收 不 
到 ， 连 中 央 的 亚 量 ， 好 似 蚊 患 叫 ， 过 不 是 做 错 了 ， 原 来 是 再 生 圈 的 两 端 接 反 了 ， 换 
搂 以 和 后， 果然 有 台 ! “下 ”的 一 珊 ， 就 是 有 再 生 的 表示 ， 浅 次 的 成 绩 逮 不 错 ， 吉 也 是 不 
能 不 归功 蕉 俞 先 生 的 ! 计 先 后 收 到 李 档 德 堂 , 富 星 ,中 西 , 上 海 ,浙江 ， 日 本 雨 处 及 荡 
湖 大 有 丰 ， 中 央 的 香 量 上 比 碳 石 楼 大 些 


现在 收听 外 境 时 ， 发 生 隔 不 清 的 毛病 ， 滤 波 器 是 成 了 必需 品 了 。 根据 二 只 
的 精 果 ， 和 合 面 的 十 种 滤波 器 ， 是 很 有 题 著 的 成 绩 。 
(图 一 ) 中 的 ( 甲 ) 
， 是 最 简 钊 的 一 种 ， 
跌 然 简 埋 ， 效 力 缆 丰 
坏 ! 裂 法 如 下 : 
世 用 三 十 号 洪 包 
儿 在 亚 美 550 号 蛛 多 
接 。 板 上 缠 70 圈 
纪 痢 C -= .0003 MEFD 
所 的 可 生 储 电器 





图 ( 乙 ) 是 ( 甲 ) 的 改进 式 ;成 续 极 佳 ， 很 值得 - 试 o 
L 用 28 号 洪 包 粮 在 63 公 押 直径 圆 膀 管 上 缆 九 十 圈 。 在 第 30 及 第 60 
圈 不 ， 各 抽 一 头 。 一 端 接 天 乏 ， 另 一 端 接 收 井 楼 天 乏 柱 o 
C= '0005 MEFD 的 可 释 储 电器 o 
(三 ) 单 管 机 的 花样 时 多 
看 了 一 些 抵 黎 电 报 张 和 杂 车， 称 路 实在 太 多 : 看 了 了 他 们 的 说 明 ， 芙 是 合 人 ， 
神往 !“ 和 化 囊 检 瓜 ， 意 从 入 花 ?，- 一 个 初 人 手 的 人 怎 说 能 匆 愤 择 呢 o. 认 是 就 探 用 ， 
了 一 种 笨 扫 的 方法 ， 一 个 一 个 的 去 试验 
(1) 再 生 力 的 调节 法 : 
第 九 三 三 ( 甘 四 年 十 月 廿 日 ) 2 
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， 在 图 (二 ) 甲 ) ， 是 把 再 生 圈 与 艾 角 围 的 距 瞩 释 更 ， 二 称 围 距 骨 伍 近 ， 再 生 


力 念 强 ， 中 则 反 是 "过 种 方法 的 好 处 是 再 生 圈 的 圈 数 ， 多 两 三 圈 或 者 少 两 三 图， 没 
”有 多 大 的 屿 研 o〈 乙 ) 的 调节 法 是 拿 可 释 储 电器 来 调节 ， 三 同 路 糙 圈 是 用 固定 式 o 过 
” 征 方 法 ， 须 注意 再 生 圈 的 圈 数 ， 不 然 ， 在 收 过 达 高 的 电 训 ， 有 再 生 作 用 ， 但 在 过 率 

















第 人 
图 
电 z 
oA- B+o 
?9 必 趟 人 
第 
图 
2 
第 
图 
已 


低 的 地 方 ， 就 没有 了 再 生 作用 ， 同 时 对 於 初级 的 距 肉 ， 也 发 生 影 玫 2 (两 ) 与 ( 乙 ) 大 
同 小 机 ， 不 过 是 再 生 圈 的 接 法 不 同 昌 了 ， 普 通 探 用 此 式 的 很 多 (了 丁 ) 是 很 有 名 的 哈 
觅 来 式 ” 再生 力 很 平稳 2《〈 友 ) 增 减 压 之 高 低 ， 来 控制 再 生 力 的 绚 弱 ;过 种 三 法 优 


”点 是 再 生 力 平稳 ， 信 端 是 音量 减低 。( 己 ) 是 在 短波 机 上 很 上 时光 的 方法 可 以 得 到 极 
“平移 的 再 生 力 ， 探 用 的 人 很 多 。 


第 二 十 其 < 于 两 第 二 月 入 日 ) 第 九 三 三 
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《2 ) 各 式 音 管 机 的 比较 : 
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UUUUUO 
和 
D 
口上 
QQQQQo 





( 图 






工 三 70 图 在 50 公 厚 直径 
的 狐 简 上 用 24 号 漆 包 
久 绕 的 。 是 汕 建 式 的 
调节 法 。 
:0005 Mfd( 可 用 查 美 3100) 
.001 Mfd (固定 式 ) 
1 工 :5 (本 类 415) 
20 .0 
30 号 贤 穴 


[vs 


| 本 县 | 国人 | 


志 印 口 Qe 


上 面 的 单 管 机 ， 实 在 就 是 “只 碳 石 机 ， 然 非 是 把 性 底 音 量 增 加 了 ， 因 得 员 
窜 管 是 用 来 做 区 放 的 工作 ， 检 波 仍 千 是 克 石 ， 所 以 窍 能 收 近 距 内 的 电 右 底 播 合 ， 过 
种 称 路 ， 与 南京 夫子 诊 南 的 一 内 机， 大 致 相仿 ， 初 入手 的 同志 ， 很 容易 如 法 配 奥 ， 


不 致 失败 
工 = 70 图 用 28 号 举 包 贸 
而 在 本 类 550 号 蝶 交 


板 上 。 

LI1 EL2 工 3 蝶 烤 板 推拉 架 
Li 三 15 聊 ，L2 一 
56 圈 ，L3 王 42 了 ， 
以 上 均 用 24 号 稳 

C 一.0003 Mfd 

Cl 三 .0005 Mfd 

C2 三 .00025 Mfd 

Ca3 三 .0003 Mfd 

R1i = 2 Meg 

Rz 三 20.0: 








过 是 一 念 最 简 罩 的 三 回路 式 ( 即 再 生 式 ) ; 可 以 在 南京 收 上 海 闪 个 电力 较 大 
的 电 伯 。 调 节 再 生 ， 可 先 调 节 再 生 圈 与 办 航 圈 的 距 齿 ， 再 用 C3 求 调 节 ， 再 生 力 很 





〈 委 四 年 十 月 十 日 ) 


LI1 L2 工 3 一 亚 美 531 三 同 路 稼 图 

L4 三 60 图 用 26 号 漆 穆 篇 从 553 
号 蛛 克 板 上 

CI C2 王 :0005 Mfd ( 亚 美 3100) 

C3 三 .001 Mftd 

C4 一 .00T Mfd 

1 

下 1 一半:55( 攻 美 ,全 5) 

卫 一 十 等 面 定 矿石 

V 一 30 


第 


虽 
器 加 
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稳定 o 如 果 寻 择 性 尔 佳 ” 可 以 在 初级 圈 上 有 照 图 中 虚 称 串 连 一 个 减 波 器 o 过 张 乏 路 ， 
初 和 手 的 同志 来 试 做 的 话 ! 我 可 以 担保 不 会 失败 ， 但 是 要 记 着 ， 再 生 圈 的 两 端 不 要 
楼 反 了 o 0 

上 面 是 来 复式 ， 就 是 第 一 次 由 芙 空 管 高 放 ， 第 二 次 由 矿石 检 波 :最 和合， 回 
至 站 从 管 作 低 过 这 放大 。 二 一 式 如果 做 得 好 ， 成绩 比 再 生 式 好 。 命 子 夷 先生 也 售 径 
”提倡 过 ( 见 钨 和 绿 电大 门 第 三 册 命 著 ) ， 我 试验 过 一 式 足 足 做 过 十 次 才能 得 到 最 后 一 欢 
的 成功 o 在 夜间 十 二 时 ， 收 上 海 强 泣 用 小 扬声器 向 可 获 ， 过 是 事实 。 我 很 希望 同好 
者 ， 做 这 式 的 时 候 务 须 醒 心静 气 ， 才 可 得 最 后 的 成 功 o 


《3) 短波 收 得 机 的 意味 ; 


L1 工 2 见 表 
Ci 三 .0001 Mfd ( 亚 美 323) 
C2 王 .00014 Mfd ( 亚 美 3007) 
C3 一 .0003 Mfd 
Ri 三 20 几 
了 2 一 5 Meg ( 亚 美 2005) 
了 3 三 50000 沁 
“YV 一 -32 (或 Al41, 甲 电 用 1.3V) 


波 县 柱 极 圈 Li 屏 . 圈 〈 再 生 圈 ) L? 


小 流 涌 


( 画 





10 一 20 俊 尺 5 围 7 图 
20--40 公 尺 11L 图 9 图 
40 一 80 公 尺 32 圈 11 疾 


80 一 200 公 尺 52 人 图 19 图 

广 : LI 与 L2 距 风 乱 册 ” 人 

腰 管 用 亚 美 出 品 555 号 ，( 配 200 号 管 座 ) ， 各 粮 圈 均 用 28 号 条 包 粮 线 之 ， 
称 围 的 编 法 ， 见 图 (七 ) 

此 机 的 面板 香 
腺 木 ， 底板 篱 木板， 过 
机 的 成 精 很 良好 ， 天 御 
仍 毕 的 他 刻度 般 的 大 
部 份 都 是 “地 地 大 大 
在 清晨 与 夜 因 可 以 收 到 
伯 力 及 日 本 等 短波 电 训 
o 我 原来 用 的 芙 空 管 是 


忆 第 三 :十 期 《让 :四 :年 千 : 汶 - 北 2B 第 九 三 五 页 
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中 -四 妆 线 更 


-380， 依 照 俞 著 惫 稼 电 人 入门 第 五 册 做 的 ”和 后 来 改 用 -32 号 ， 不 独 导 择 性 更 佳 ， 而 且 
圳 人 敏 度 也 增加 不 少 o 


(四 ) 融 放 及 低 放 的 试验 
(1) “高 过 率 放 大 : 
高 遇 率 放大 ， 就 是 把 术 丰 的 高 遇 率 电波 ， 用 抽空 管 来 放大 。 一 方面 可 以 增 
强 电 训 ， 另 方面 可 以 增加 时 择 性 ， 所 以 儿 在 钨 称 电 应 用 方面 的 重要 就 可 想 而 知 了 ! 
我 售 释 试验 过 雨 种 的 方法 。 第 一 种 是 RFC 的 配合 式 。 图 ( 乙 ) 是 图 ( 甲 ) 的 改良 式 ， 





(第 和 -图 一 甲 ) 人 第 汉 双 半 画 EZ 

L4 是 在 次 航 圈 的 外 面 2 
得 量 的 发 挥 ， 各 段 都 很 平均 ， 但 是 玩 择 性 很 盖 o 

第 二 种 是 和 转 配合 式 ， 拖 的 成 绩 很 可 靠 ， 逮 择 性 得 优 ， 不 过 往往 在 迪 素 低 
的 音量 比 在 过 率 高 的 理 量 小 ， 过 是 物 的 缺点 。 过 种 方法 ， 初 级 圈 圈 数 宜 多 ， 才 能 发 
挥 季 的 效力 ， 因 篇 高 放 管 的 屏 阻 
很 大 的 缘故 ， 义 路 见 圈 ( 九 ) o 

狗 之 ， 过 两 式 是 各 有 所 
长， 前 者 通用 讼 距 岂 电 襄 很 速 的 
地 方 ， 和 后 者 通用 放电 训 林 立 之 不 
.; 必须 要 看 当时 的 环境 而 定 o 

在 天 地 稼 回路 的 各 圈 ， 不 用 隔 凤 时 比 较 震 敏 度 高 些 o 用 了 隔 风 里 ， 逮 择 性 
及 各 质 要 好 些 o 
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《2 ) 低 遇 这 放大 : 


二 放大 是 在 人 全 用 的， 可 以 全 的 主 ， 放 轴 大 的 站 oo 低 
过 率 的 放大 ， 我 试 的 下 式 如 后 


图 (十 ) 的 二 种 ， 各 有 拍 底 好 不 ， 











| 甲 图 的 伙 压 器 配合 ， 放 大 容易 失 竖 ， 因 入 第 
颖 压 器 不 能 把 不 同 的 过 率 ，- 一 样 地 放大 ， 人 
所 以 失 芙 。 乙 图 是 电阻 配合 ， 放 大 的 能 力 志 岂 
不 及 上 式 好 ， 不 过 过 式 放 大 所 发 出 的 得 质 史 
， 是 他 式 所 卢 座 黄 及 的 o 外 
几 ( 十 一 ) 是 AFC 革 R 配合 式 ， 和 的 优点 就 是 ， 能 发 最 大 而 不 失 拓 的 府 量 
; 所 以 一 般 收 童 机 上 探 用 此 式 的 很 多 o (未 党) 


WMSMSWAAMMSGAASAWGAAARUSGMAWSSGSSSQVSeSewGSWAQARSewAAA 


南 通 县 
国货 层 申 会 中 





】 有 

作者 一 之 作 帮 全 全 
所 同 列 之 国货 人 1 
气 义 电 了 出 品 
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中 败 轨 更 
时 〈 魏 莫 ) 


2 人 
如 要 了 明 Ne 第 一 对 蕉 交流电 (A.C. 即 Alter- 
nating Current) 须 先 有 相当 的 认识 。 如 和 欲 认 埠 什 么 是 交 访 志 ， 臣 不 是 十 分 困 些 的 事 
; 我 们 认 消 知道 交流 忆 
电 产 生 的 情形 便 能 狗 
明白 天 放 直 流 电 上 
D.G. 即 Direct Cur- 
rent ) 我 四 普通 大概 
都 知道 是 一 种 向 单方 
向 流动 稳定 不 释 的 电 M | 
流 ， 那 情形 和 自来水 -aa 
在 水 管 中 流 动 是 一 样 的 o 过 瀛 电流 自 正 极 流向 久 极 ， 永 不 释 动 ， 有 如 自来水 瓶 是 白 
很 高 的 水 塔 上 向 低 不 流 是 一 榜 的 至於 交流 电 划 与 直流电 不 同 ， 沙 不 是 移 定 不 释 地 
向 盟 方 流动 的 o 请 先 看 第 一 图 。 圆 中 的 横 弥 代表 时 间 ， 画 在 横 熔 上 的 波浪 形 曲 粮 则 
代表 交流 电 沪 "电流 自 横 穆 的 左 端 0 点 开始 : 在 0 点 上 的 电流 等 於 雾 o 此 和 后 电流 跟 
着 时 间 而 新 新 上 有 蜡 而 至 最 高 点 M， 又 新 渐 下 降 而 重新 则 至 0 点 ， 然 后 再 向 相反 的 方 ， 
向 渐渐 增 大 至 最 高 点 M， 最 后 再 重新 降 至 0 点 。 志 沪 过 样 自 雾 异 至 最 高 重信 合生 本 
点 称 篇 牢 波 。 上 下 两 个 秆 波 借 合 旭 完 成 一 个 胃 波 5 ， 


在 第 -一 圆 中 偿 画 出 两 个 过 波 。 休 使 过 两 个 过 波 自 开 始 至 完 :时 所 需 的 时 站 
乱 一 秒 策 ， 则 我 们 称 过 种 电流 的 过 率 乱 2 过 波 。 遇 率 雨 个 字 的 意义 ， 是 指 电流 在 租 ， 
秒 钾 中 波动 的 过 波 数 。 所 以 普 通 所 谓 『50 遇 波 的 交流 电 」(50-Cycle A. C.，) 就 是 指 于 
种 电流 在 每 秒 敌 中 ， 有 50 回 过 样 正 负 波 动 着 的 遇 波 。 在 我 国 各 地 所 用 交流 电 欠 电 
的 过 率 ， 大 都 是 50 通 波 。 

我 们 可 以 用 水 压 楼 作 璧 咏 来 解释 上 面 所 说 的 交流 电 的 江 作 例如 在 第 二 图 
中 ， 将 转 形 别 简 接 在 一 休 水 管 的 两 端 上 ， 在 水 管 中 央 搂 着 一 个 水 压 指示 器 ? 别 简 中 
的 活塞 旭 连 在 一 个 转 般 上 ， 用 电动 机 或 手 的 机 来 推动 。 当时 般 照 箭头 向 左旋 情 时 ， 

* 本 文 傈 根据 Geo. W. Shuart 氏 之 著作 而 改 闯 ， 以 期 用 浅显 易 从 明了 肪 之 方法 ， 解 桌 

深奥 学理 ， 使 遂 含 从 国 人 业 父 自修 撼 稼 电学 之 用 o | 
第 九 三 作 页 (二 四 年 十 月 女 日 ) 第 三 涛 


M 











营 情 盘 向 左 惊 三 时， 
水 压 指 示 器 上 的 指针 
| 质 渐渐 向 左 移动 。 待 
哺 盘 情 过 90 度 而 至 
点 时 ( 见 第 三 图 ) ， 
天 压 溃 到 最 高 贴 MI 
 ，( 见 第 三 奥 第 四 图 ) 
待 超过 B 点 ， 活 塞 渐 
渐 彼 拉 回 ， 指示 器 上 
的 水 压力 也 订 新 降低 
;到 C 贴 时 重 又 回 至 
雳 度 。 这样 便 等 从 牢 
厅 过 波 ， 此 时 活塞 回 
至 咖 简 的 中 心 ， 水 压 
指针 旭 在 0 废 上 。 晴 
末 再 败 千 不 断 向 左 贿 
动 ; 旭 咖 简 中 的 活塞 
裤 向 右 拉 ， 水 压 指 人 
向 反 轩 的 大 向 ( 右 扣 ) 
淅 浙 移动 o 待 情 盘 转 
到 D 则 时 ， 指 针 印 过 
到 最 高 点 M2 上 o 超 
各 D 点 水 压 计 降 ， 屿 
拓 由 到 A 点 时 水 压 双 
等 从 零 。 二 样 当 转 盘 
塘 了 -一 过 ， 水 压 指针 
自用 度 渐渐 向 堪 移动 
了 汗 到 最 高 点 M1 ， 
重 又 回 至 雳 度 ， 再 向 
相反 方向 源 愉 至 最 高 
点 M2 ， 再 渐 降 而 至 
礁 雳 ， 即 等 惟一 个 通 
波 o 过 种 现象 用 以 辟 
阵 三 十 其 
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活 土 即 向 左 移动 ， 使 水 管 中 的 水 推 向 一 方 。 过 种 推动 的 压力 ， 可 由 指示 器 上 看 出 。 





弹 阁 
水 历 指 示 跨 中 
第 
2 
人 盘 图 
AZ 已 
@) B GO) 站 
NS 多 yy/ 
第 
图 
第 
四 
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中 国 妆 鲜 肌 


哈 看 不 昂 的 交流 电流 的 工作 情形 ， 当 可 上 比较 明白 o 情 盘 在 每 秒 钾 中 旋 晴 一 ， 则 水 
压 指针 移 向 Ml 和 扯 M? ， 各 一 次 ， 共 两 灵异 至 最 高 贴 见 第 四 交 ) ， 这样 它 的 过 奉 邹 
等 庆 一 个 尝 波 。 介 屿 盘 在 每 秒 血 中 能 村 动 50 过 ， 则 水 压 指 针 移 向 MI 与 M2 各 80 
次 ， 共 有 100 次 异 至 最 高 点 ， 它 的 过 率 即 等 钛 50 肖 波 。 


(在 交流 电 中 


) 除了 电流 之 外 ， 渤 > 
有 使 电流 泊 动 的 『 电 也 
动力 」 儿 Electromotive 源 


Force) 也 是 和 志 泊 一 
样 地 不 断 正 鱼 交 换 着 
蜡 降 的 o 普通 我 们 多 
电动 力 需 电压 〈Volt- 
age) ， 电 压 的 单位 乱 
『 伏 驹 J(Volts) o/ 
交流 志 的 最 
大 优点 是 在 电感 可 以 
随意 殉 动 "例如 电流 
须 傅 至 很 速 的 地 方 时 








交 活 直 浙 | 


| 
， 旭 可 将 电压 提高 以 减低 电流 "电流 低 旭 可 用 以 租 的 电 称 ， 因 此 在 装 届 半 和 粮 上 可 季 。 








大 轿 二 帅 ) 


省 不 消 的 金钱 o 待 传 至 目的 地 后 
可 再 用 爸 压 器 CTraausformer) 使 电 ， 


人 下 网 生 人 有 。 肌 上 岂 


本 
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5 则 电流 序 可 志 加 ， 如 便 电 古 提 高 : 旭 电 流 即 可 沽 弱 。 此 中 原理 ， 也 可 用 水 管 求 艾 
路 5 我 们 假定 将 水 压力 减低 ， 则 非 将 水 管 加 粗 ， 便 不 能 蕉 持原 有 的 出 水 量 如 将 水 
压 增 高 ， 则 即使 水 管 减 组 也 仍 能 保持 原 有 的 出 水 量 ” 
我 们 如 照 第 五 痢 将 一 只 有 绩 心 的 称 圈 接 在 220 伏 腕 50 过 波 的 交流 电源 上， 
则 当 电 流 在 乏 圈 中 通过 时 便 会 在 那 稼 圈 的 四 遇 产 生 一 种 破 场 " 在 粮 轿 中 通过 交流 电 
沪 的 每 一 过 波 ， 过 种 机 场 有 两 灵 的 增强 与 减弱 

我 们 如 另 用 一 只 笋 里 放 在 那 乏 圈 的 劳 沽 ， 则 在 第 一 个 粮 圈 四 过 忽 强 忽 弱 的 
破 场 便 会 使 放 在 旁 迷 的 粮 圈 中 产生 电动 力 。 过 种 现象 我 们 叫 它 作 互 诱 作 用 《Mutual 


Induction) o 


例如 第 六 疾 中 ， 估 使 初级 与 次 级 两 乏 圈 的 图 数 都 是 一 样 多 少 ， 则 如 将 初级 
接 在 220 伏 胸 的 电源 上 ， 在 理论 上 坎 般 两 端的 电压 也 是 220 伏 胸 。 次 级 的 雨 端 如 不 
用 道 粮 或 电阻 等 接连 起 来 ， 在 尔 锥 线圈 中 便 没 有 电流 流动 。 次 级 电流 的 绚 弱 即 视 过 
接 在 次 级 称 圈 两 端 和约 划 泊 
的 阻力 而 决定 c 


接 在 稚 压 8 
器 次 级 两 端的 阻力 
中 作 鱼 荷 CLoad)o。 “ 
假定 负荷 是 纯粹 的 
阻力 ， 不 带 证 痢 率 
1 或 储 电量 ， 则 计算 。 
电流 强 弱 的 方法 与 
直流 电 相 同 ， 可 有 巍 
用 欧姆 定律 : 『 电 
压 二 阻力 = 电 访 Jo 
在 释 压 器 的 次 级 如 没有 负荷 (就 是 雨 如 未 搂 连 时 ) ， 在 初级 称 圈 中 算 通 过 一 
部 份 很 微弱 的 电流 ， 过 种 电 汶 吓 作 励 磁 电 流 (Magnetization Current) o 但 党 次 极 接 
下 香 荷 之 人 后， 在 欢 级 中 便 产 生 -一 种 与 初级 方向 相反 的 电流 ， 同 时 在 初 航 中 的 电流 也 
， 即 大 增 。 





过 种 现象 ， 也 可 用 机 械 方 法 来 璧 哈 ， 则 当 目 较 容 易 刀 居 。 例如 在 第 七 图 中 
) 左右 雨 挡 的 度数 代表 初级 与 次 凶 的 电流 
天 平 上 的 猴 码 了 的 重量 代表 初级 破 场 的 强度 ， 夸 售 S 的 重量 代表 次 级 的 破 
| 场 强度 o 假定 过 只 释 压 器 初级 圈 数 与 灵 级 圈 数 的 比率 是 一 与 一 之 比 o 当 颁 压 器 的 次 
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狐 扰 负荷， 天平 S 的 一 端 电流 在 雳 庆 上 时 ，P 的 一 端的 电流 也 很 胖 ， 过 种 电文 序 局 
磁 电流 ”如 砍 角 接 上 和 鱼 荷 之 后 ， 电 沪 即 加 大 ，S 的 一 端 向 度数 大 的 方面 移动 ， 则 多 
角 的 碳 场 加 强 ， 即 S 的 重量 增加 而 向 下 王 。 因 乱 灾 航 磁场 的 方向 是 和 初 航 的 础 场 相 
反 ， 所 以 能 诚 弱 初 级 丰 场 ， 了 即 向 上 有 内 ， 同 时 初级 的 电流 也 增 大 了 o 


狗 之 ， 我 们 须 记 着 在 释 压 器 中 初级 与 次 级 的 电 访 的 方向 是 相反 的 ， 所 岂可 
场 也 是 相反 的 > 不 过 交流 电源 的 过 率 ， 插花 在 初 航 或 欢 级 中 都 是 一 样 ， 抱 论 如 何不 
会 释 副 的 o 


在 上 黑 的 警 咏 中 ， 初 各 的 圈 数 与 次 胡 的 图 数 相同 ， 所 以 次 级 过 出 的 电压 
贸 在 初 航 上 的 电压 相同 。 休 使 灵 航 的 围 数 如 较 初 级 少 一 个 ， 则 次 狼 的 电压 便 会 较 初 
角 的 降低 一 牢 。 办 一 个 例 ， 车 如 就 一 个 磷 压 器 的 初 籽 有 1100 圈 ， 接 以 220 伏 觅 的 
交流 电 ， 则 以 220 除 1100 等 於 5 ， 我 们 便 可 以 知道 每 伏 腕 等 座 5 圈 : 序 在 次 凶 昌 
如 糠 5 围 则 可 得 工 伏 胸 ，50 轿 则 可 得 10 伏 腕 。 


倘 使 你 们 如 要 目 晓 交流 电 电 瀛 以 及 电流 在 线圈 中 通过 时 的 情形 ， 可 照 第 太 
加 做 一 个 简单 的 试验 。 在 过 种 试验 中 要 用 一 只 铁心 称 围 ， 在 铁心 的 劳 渴 装 一 条 极 浙 
而 富 放 弹性 的 钢 
片 ， 在 钢 片 上 接 
着 一 条 狂 笔 心 
当 220 伏 腹 50 明 
波 的 交流 电源 接 
在 粮 团 的 两 端 上 
和 后 ， 雏 心 序 能 产 
生 磁 性 而 骸 动 落 
钢 片 ， 使 海 钢 片 
跟着 磁场 交 能 的 
楼 动 而 迅速 地 前 
合 晤 抖 o 










竺 使 我 们 用 -一 张 效 条 放 在 铅笔 下 以 每 秒 钙 _ 尺 的 速率 拖 动 ， 则 在 和 纸 条 上 便 
可 以 看 出 每 尺 中 狗 有 50 过 波 额 动 的 狠 笔 痕 跻 : 洪 形 状 与 第 四 图 相同 9 


-上面 所 诸 的 交流电 和 与 释 压 器 等 的 各 种 工作 情形 2 因 乱 乱 篇 幅 所 限 都 极 简 赂 
， 不 过 使 慎 考 对 庆 交 流 电 的 原理 知道 一 个 大 概 而 已 o ( 待 炉 ) 
第 九 四 二 真 和 第 ;二 





(图 乙 可 缕 波 长 器 ) 


器 保 在 串联 连接 之 二 粮 轿 中 ， 有 一 : 坟 圈 能 自由 转动 
， 使 其 请 导 它 能 任意 嚼 诚 者 
Inductances in Parallel 下 隐 诈 半 窑 

诱导 和 线圈 此 联合 ， 其 要 诱导 宣 蛟 小 人 任何 一 栋 轿 
之 诱导 宁 。 


组 嗜 ; 





( 划 随 诱 半 率 ) 
Jnductances in Series 四 联 请 亲 达 


串联 糠 图 串联 和合 ， 其 烽 地 率 等 从 二 粽 图 笑 尊 它 
之 煽 和 。 李 


线 噬 1 缚 只 > 





(串联 话 半 达 ) 


Inducetion 话 半 ， 感 诬 


磁 盟 或 电场 粉 贵 障 近 半 委 之 影响 ， 衣 之 诱导 或 感 
咱 " 电流 通过 沁 入 ， 四 过 产生 磁场 ， 磁 场 随 电流 而 多 
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动 时 ， 志 路 内 部 话 半 起 电动 力 o 此 电动 力 之 大 小 起 
磁 组 纤 动 之 速率 而 刁 o。 因而 所 产生 之 诱 壮志 羧 ， 其 方 
向 蚌 反 抗原 有 电流 之 动 ， 故 名 反 起 电动 力 ? 

天 粽 如 与 障 近 高 压 沁 和 意 行 ” 茧 得 诱 壮志 席 ， 和 至 
接收 机 内 可 闻 一 种 茹 要 之 交流 声 " 避 台 之 道 可 将 天 
久 奥 志 篆 成 直角 装 甘 o 

凡 物 体 咋 近 有 电荷 之 物体 亦 能 诱 半 得 办 性 之 电荷 

: 名 日 静电 诱导 。 有 一 种 话 半 电 弯 名 日 Wimshurst 
》 即 傅 此 理 秽 成 o 
Induction Bridge 话 半 志和 合 

一 种 测量 诱导 案 之 章 斯 登 电 傅 o 
JIduction Coil_ 洲 半 和 粮 图 

序 购 压 器 之 一 种 。 利 儿 短 图 内 有 有 一 方法 ， 使 贩 直 
流入 且 动 直流 者 ， 如 图 中 当 按 下 开 时 ， 电 让 序 通过 
利 圾 粮 轿 ， 使 铁心 起 磁化 而 吸 振 动 器 Y ， 近 V 向 右 吸 
引 ， 其 接 角 点 C 夫 断 ， 和 级 圈 电 流 中 正 ， 线 心 失去 磁 
性 ， 振 动 器 V 双 回复 向 左 a 接 希 点 C 途 尺 接 通 科 娄 圈 
电流 o 如 是 往 而 复 返 ， 电 访 生 沽 不 已 ， 次 狗 牧 圈 内 因 
磁场 之 诱 壮 作 用 ， 臻 产生 电压 双 因 次 航 圈 罗 数 慧 多 

， 话 半 罕 大 增 ， 诱 半 电 有 古 亦 增高 9 











B 人 
二 
( 诱 导 贸 圈 之 接线 图 ) 
Induetion'Coil Primary 和 级 就 遂 综 人 
此 篇 最 简单 之 一 种 半 徕 轿 " 其 线 心 上 妙 有 低 阴 
力 之 乞 称 网 禾 。 此 种 入 图 多 仿 低 感 发 火花 之 用 吕 
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Inducetion Coil, Secondary 次 灵 活 亲生 图 道 特 在 磁场 内 饭 罕 过 磁 禾 之 二 设 绝 动 而 话 半 电 
此 符 圈 丰 逢 航 焉 次 级 二 个 过 阐 ， 和 级 圈 锐 从 线 心 “动力 ， 则 此 请 六 电动 力 之 大 小 必 幅 磁 委 时 减 缀 动 之 


上 ， 利 级 图 再 绕 其 上 o 述 春 成 正比 例 > 估 林 巷 定 律 ， 诉 尘 电流 之 方向 观 磁 

， 力 粗 之 或 增 或 减 而 骂 ， 可 知 乙 图 中 迷 圈 旋 幅 不 已 "其 司 

Induction Density 诱 半 密 

Induction Density 诱导 密度 话 导 电流 党 局 交流 电流 四 5 

好 指 磁场 密度 。 

nduction, 也 lectrostatic 表示 新 半 1 

Induetion, 媚 lecetromagnetic 过 磁 话 半 和 
人 因 障 近 志 丛 ,而 六 导 相反 性 之 志 奏 居 渤 杂 上 ， 坟 

于 委 在 磁 声 内 移动 ， 割 乾 磁 穆 ， 则 生活 于 电流 基 。 二 部 生 尖 浊 o 

半 笋 内 = 此 种 现象 ， 名 日志 磁 医 导 o 和 念 法拉 特 氏 所 

各 现 ， 和 但 现今 一 切 发 电 央 电动 机 及 缕 古 器 等 之 基本 原 “Iduction Instruments 襄 导 式 测量 器 | 

理 o 应 用 电磁 感应 之 原理 , 秽 成 之 测量 器 o 司 用 以 测 下 


量 交流 沁 流 o 其 指 儿 之 旋 动 力 ， 篱 旋转 磁场 八 一 金 民 
板 上 之 作用 ， 与 诱 半 电 副 力 之 原理 相同 
Induetion Machine 话 闻 电机 
力 一 种 科 圾 与 次 级 穆 圈 相互 旋转 之 电机 oo 如 诱 亲本 
电动 机 ， 过 牵 儿 换 器 ， 及 话 半 发 电机 等 o 此 外 佑 有 应 
用 上 电话 半 以 过 生 低 电 有 压 者 如 又 imshurst 才 等 o 










( 圆 乙 ， 粮 圈 在 磁场 内 旋转 制 磁 妊 之 情形 ) rishost 闪 浊 世 丘 
甲 加 中， 六 圈 在 磁场 中 自 A 黎 至 B ， 但 与 磁力 贸 。 Tnduetion Maanatie 刻 洒 示 
平行 移动 ， 磁 筋 强度 平均 ，A, 卫 两 同 磁 笋 均等 ， 故 粮 和 全 


由 隧 近 磁 饭 全 磁 竹 八 金 遇 物 上 之 话 半 作用 95 北 用 


直 依 然 未 制 | 磁 下 乙 入 转自 久 旋 转 至 攻 
图 依然 未 割 磁 知 ， 而 把 电流 虱 乙 穆 轿 自 A 旋 畦 至 了 B 诱 渤 相反 磁 答 区 爹 辣 或 磁 感 雹 守 中 6 


方向 蛙 ， 磁 德 穿 过 袁 之 天 减 ， 即 磁 很 多 动 ， 故 有 和 电 流 
庆 生 由 此 可 知 穆 图 ， 必 须 侠 珊 施 导 ， 或 与 磁 德 方 向 “了 duction Motor 活 演 时 得 机 








成 任 角 或 直角 而 移动 ， 则 与 磁 绍 用 交 而 生活 壮志 这 乃 交 流 电 副 机 之 一 种 。 电流 六 接 至 磁场 短 轿 内 ， 
第 九 四 四 页 ( 女 四 年 十 月 匡 日 ) 第 .三 疮 国 





ER 
导电 和 不 与 外 界 电 路 朋 接 。 交流 电流 从 磁场 穆 圈 内 ， 
产生 旋转 磁场 ， 诱 半 电 流 从 电极 线圈 内 ， 志 要 途 彼 索 
上 动 而 旋转 不 已 " 话 半 电动 机 之 速度 ， 自 零 真 荷 至 全 灵 
桨 ， 烘 固定 不 炙 o 构造 简单 ， 用 途 项 广 。 
JInduetion, Mutual 五 诉 

凡 二 个 孟 近 磁场 或 电场 相互 问 之 诉 半 ， 亩 之 互 诉 
o 汪 电路 对 共 他 电路 之 互 诱 ， 赵 互 诱 傈 数 而 定 o 
JInducetion Reacetance 诱 道 泗 阳 

电路 中 因 诱 半 而 产生 之 角 阻 ， 调 之 诱导 旬 阻 o 以 
。 别 基 储 直通 阻 也 o 
Jnduetion Regulator 话 半 式 调 星 回 


妨 交流 电路 中 用 以 调整 电 古 之 一 种 册 件 o 应 用 活 
动 锯 心 式 之 扼 制图 ， 或 可 释 比 奉 释 压 器 ， 较 淮 之 使 助 
成 或 反抗 其 电流 


Jnduetion Sereen 话 道 喇 肉 


将 金属 屋 隔 纸 喜 路 或 磁 路 ， 以 隔 肯 其 诱导 作 用 5 
如 揪 穆 志 香 中 用 之 金属 片 ， 隔 经 两 个 狂 赂 。 其 金属 片 
通常 接 地 或 用 金属 四 完全 遮 肯 宰 轿 序 是 9 


Induetion Unit 话 遂 单位 

单位 篱 亨利 起 每 秒 科 电流 以 一 复 配 之 克 动 ， 产 
生 一 伏 腕 之 电动 力 者 
Induetion Voltmeter 诱导 式 志 奈 考 


容 间 Inducetion Wattmeter 外, 双 Induction 
Instruments 休 o 


Induetion Wattmeter 诱 亲 式 五 特 形 


力 测量 交流 电工 率 之 一 种 仪器 。 其 工作 之 原理 与 
诉 亲 电动 册 同 ， 即 将 有 磁 直 物体 因 著 从 一 指针 上 ， 丸 
磁场 作用 而 旋转 
Inductive Cireuit 话 半 电路 

含有 诱 半 它 之 电路 ， 称 乱 诱 导电 路 o 
Induetive Connection 话 遂 圳 接 

诱导 连接 ， 力 藉 互 导 因 保 ， 而 非 直 接 接 鲁 之 二 志 
路 ， 邹 诱导 配合 9 


逢 二 十 其 
喝 








( 廿 四 年 十 月 女 日 ) 
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Inductive Cocupler 诱 半 邢 合 器 

配合 夭 图， 使 因 诱导 因 任 而 埔 授 电力 者 ， 征 居 请 
导 配 合 器 ” 
Induetive Coupling 诱 遵 邢 合 

应 用 电磁 互 诱 作用 ， 包 成 配合 塘路 ， 称 起 诱 半 配 





(应 用 可 灵 配 合 器 以 配合 天 稳 与 接收 党 路 ) 


,最 普 道 者 ， 如 用 以 配合 天 线 及 接收 电路 。 图 中 
LI1 及 工 2 秀和 极 眉 欢 赵 加 o。 Cl1 顺和 节 LI 。 C2 调节 
工 ? o 高 明 此 电 流 在 LI 内 ， 即 藉 诱 迟 作 用 ， 互 诱 同 
柑 壳 访 至 L2 电路 内 ， 迷 喘 空 管 之 桶 极 ， 再 受 枪 波 作 
用 o 
Inductive Disturbance 话 遵 干 授 

在 接收 庶 透 电讯 或 电报 时 ， 一 种 因 隧 近 电 力 忽 或 
电话 笋 而 产生 之 干扰 
Indquctive Drop in Voltage 话 遵 电压 噬 


交流 电 政 中 ， 办 诱导 率 而 成 之 电感 降 " 洲 半 窑 在 
交流 电路 中 枉 成 反 起 电动 力 ， 以 反抗 外 加 电动 力 ， 臻 
沽 弱 其 一 部 分 之 有 效 电 压 o 


Inductive 卫 . M. 耻 . 诱导 电动 力 
因 诱 半 而 产生 之 电动 力 ， 称 俘 话 遵 电动 好 9 
JInduetive Reaetive 诱导 泗 阻 


奖 诈 电路 中 因 活 半 牵 而 产生 之 迎 阻 ， 篇 混合 阻力 
之 一 部 分 9 


Inducetive Resistance 话 半 隐 力 
具有 诱导 床 之 电阻 
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Inductive Rise 话 尊 电 号 蜡 

在 几 感 器 或 其 他 交流 机 中 ， 因 有 前 导电 流 之 存在 
)” 产生 之 电石 异 o 
Induetivity 感 麻 它 

乃 绝 称 物 常数 之 别 一 名 习 9 
Inductor 话 亲 子 

如 诱导 电动 机 中 之 株 轿 ， 或 导线 ， 因 磁性 诱导 ， 
得 产生 电流 者 ， 称 乱 诱 亲子 


Inducetor Alternator 诱 亲子 交流 发 电机 

用 产生 高 明达 志 斋 之 一 种 发 电 杰 将 电 倪 及 们 场 
和 粮 了 图 装 大 固定 子 Stator 之 凸 出 部 分 上 ， 而 活动 子 
了 Rotor 上 则 时 以 有 磁性 物体 ， 用 极 高 速 窑 畏 族 之 ”可 
Inductometer 诱 尊 宁 测量 表 

用 以 测量 自 话 半 兴 或 互 激 这 之 俩 器 ， 应 用 二 个 钱 
莫 ， 其 中 一 个 可 以 移 副 者 


JInertia 惰性 

在 物理 学 中 吕 篇 一 切 物 中 特 性 ， 朗 前 则 责 静 ， 动 
则 合 直 祖 进 而 恒 动 = 
Inertia, 卫 lectrie 电气 惰 性 . 

光 时 朗 指 自 诱 导 宁 之 特性 " 设 电 访 在 有 自 诱 六 率 
之 电路 内 ， 电 路 新 时 ， 沁 流 能 绞 檀 作 玖 间 之 沪 通 o 
Inertia, 也 lectromagnetic 电磁 惰性 


毁 电 氧 惰性 也 lectrie Inertia 同 o 在 含有 自 诱 
六 窑 之 电路 中 ， 敌 需 以 发 动 或 阻止 电流 之 能 力 


Initial Magnetization 和 期 党 化 

和 期 成 化 ， 震 别 基 角 和 时 之 磁化 程度 o 
Input 迪 大 

凡 机 器 所 吸收 之 能 力 ， 称 仿 恰 入 能 力 9 以 别 长 术 
出 能 力 吕 本 


Input Admittance 殖 太 电路 绵 导 
乃 输 和 电路 混 含 阻力 之 倒数 o 





委 


Input Circuit of Vacuum Tube 呐 守 管 之 办 大 过 
路 

真空 管 电 属 有 三 o 第 一 练 极 电 内 有 甲 组 电池 者 
2 第 二 和 灶 极 与 权 极 问 之 电路 o 第 三 侍 极 与 屏 极 问 之 电 
路 'o 纤 压 幅 桶 故 间 之 电路 ， 称 日 输入 电 除 。 因 外 来 振 
温 波 所 由 输 大 也 o 糙 碌 与 异 极 问 之 电 尼 ， 称 外 输 出 志 
路 。 因 逻 众 波 或 次 天 后 之 电流 所 由 办 山 也 。 图 示 左 息 
输入 电路 双 名 权 极 电路 5 右 篇 界 出 电路 9 









9 脸 
尘 
| 性 
3 
避 - 
二 下 半 
(时 此 管 接收 机 之 梭 入 及 输出 电路 ) 


Input IDnpedance 因 总 阻 


昌 具 管 砍 入 电极 上 之 交流 电 孜 中 北 所 填 生 之 天 
流 电 流 之 比率 ， 称 入 办 太 要 阻 。 挫 求 内 入 焰 了 之 内 
量 ， 可 先 量 得 罗 大 醒 间 之 电压 及 电流 ， 侠 欧姆 定律 订 
二 二 卫 。 式 内 入 想 组 o 例如 一 员 上 管 柱 丘 疯狂 
间 之 袜 效 电石 壤 20， 桶 阁 内 炎 趴 具 营 间 之 电 施 从 .0 外 
彻 闪 配 o 迷信 炸 阴 丛 -000.001- 一 5.000,000 欧 旭 

又 因 贯 罕 管 各 极 及 接 穆 问 分 伤 储 志 最 之 存在 ) 基 
赵 阻 将 随 电 瀛 之 过 此 而 终 动 ， 邹 明 符 印 高 ， 艳 阻 甸 小 


D 


Input Voltage 术 大 志 夸 
任何 电路 或 机 件 之 惊 太 端 电 故 9 以 别 从 愉 出 志 用 | 









D 


Instantaneous Current 电 访 之 瞬 秆 
交流 电路 内 在 任何 瞬间 涯 得 之 电 斋 息 此 电 访 之 并 

值 ， 以 别 从 平均 值 5 
Instantaneous Values 瞬 乔 
关 任 何 法 间 量 得 之 筑 际 交流 值 ， 印 自 零 值 至 最 高 
值 间 ， 任 何 之 瞬时 :22 如 用 五 特 表 以 量 得 其 在 每 盟 间 志 
( 待 炉 ) 
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( 答 ) 马 狠 笔触 释 压 器 而 发 火花， 即 傈 惧 空 管 已 起 振 强 之 现象 9 


(822 问 ) ”请 答 直流 电 五 管 机 称 路 -大 ， 
用 三 般 高 放 ， 一 级 检 波 ， 一 航 稳 压 
器 放大 管用 最 新 式 如 19 等， 未 狼 
用 33 强 放 。 


( 答 ) 19 号 作 高 放 成 绩 小 不 优良 ， 故 

和 改 用 34 号 ofL 在 38 公 奋 径 胶 管 上 
; 用 30 号 漆 包 称 德 ， 初 航 15 轿 ， 
欢 航 75 圈 o。LIL2LL3 亦 在 38 公 
厘 径 腰 管 上 ， 次 狼 用 30 号 漆 包 称 
糕 75 圈 ， 初 航 在 次 灿 外 用 星 狐 隔 
并 ， 用 36 号 潜 包 糠 粮 30 图。 

山东 曙 县 中 机 煤矿 电 务 不 时 同 必 

(823 问 ) 骂人 有 但 低 明 释 压 器 钱 心 一 个 
， 尽 寸 如 附 贺 ， 登 厚 时 得 十 二 公 砷 
; 两 顽 相 对 ， 今 振 改 乱 调幅 多 压 器 
， 未 知 初 艾 匀 各 应 若干 圈 ， 且 现存 
有 SWG 42 号 和 号 漆 包 迷 各 定 磅 
能 和 否 合用 ， 便 声 器 将 蔓 电 话 传声器 
代 ， 未 知 可 否 新 赐教 

( 答 ) 和 初级 200 圈 ， 次 航 4000 圈 ， 初 
故 用 30 号 凑 包 称 ， 次 级 用 42 或 43 
均 可 化 电话 传声器 勉强 可 用 。 

长 沙 上 歼 家 坡 二 十 四 号 刘 培 泽 

(824 问 ) 。。 郧 入 气 建 一 民营 广播 电台 ， 但 
未 密 立 案 手续 ， 获 特 请 指教 需 感 

人 管 ) 请 脖 向 交通 部 电 政 司 欧 问 o 


| 
和 
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放 ，32 检 波 ，33 低 放 ， 最 高 乙 电 90， 在 波长 200 至 300 公 尺 届 ， 收 其 基 
罗 ，300 以 上 成 绩 订 劣 ， 收 蓝 中 央 之 声 理 白天 固然 较 狂 ， 但 夜间 葛 不 如 狂 


锡 XLIJ 不 知 何故 9 
( 答 ) 请 将 和 绿 圈 改 用 高 皂 圈 配合 式 试 之 9 
香港 邮政 信箱 378 号 杨 光 露 


〈826 闻 ) 附 图 之 分 压 电 阻 已 烧毁 ， 我 所 做 稳 ， 但 不 知 A B CD 每 节 之 欧姆 数 若 
王 ， 及 应 用 何 号 乏 ， 每 节 若 干 圈 方 合 ， 如 何 计 算法 ， 请 在 本 庄 问 答 栏 内 ， 


逐一 示 明 o 

〈 答 ) 来 图 (从 略 ) 瞩 知 其 德 阻 力 乱 13650 欧姆 : 则 可 有 一 18650 欧姆 之 分 压 
电位 器 ， 接 上 然后 以 电表 校正 各 分 藉 之 电压 朗 可 。 

塘 楼 朱 阐 和 守 德 峰 场 壳 博 文 


(827 问 ) 今 请 亚 美 公司 代 设 计 一 五 管 超 外 差 式 之 直流 收 井 机 一 具 ， 高 放 用 34 号 
振 温 及 第 一 检 波 用 1A6 号 ， 中 间 遇 第 二 检 波 及 白 动 否 量 届 节 用 1C6 号 (不 
知 可 能 否 ， 不 能 者 登 量 届 节 可 取消 )， 低 放 用 二 只 30 号 ， 振 请 将 称 圈 入 法 
及 所 用 零件 说 组 告知 ， 恋 设计 费 若 干 ， 请 即 示 知 以 便 由 邮 肯 上 o 

( 答 ) 设计 超 外 差 式 收音 楼 ， 须 经 过 试验 ， 试 验 费 用 颇 天 ， 共 先生 恐 不 合算 
耳 o 

宫 由 北 门 问 井 隆 二 号 干 利 臣 

《828 问 ) 查 本 话 各 期 关 放 播 吾 机 请 癸 许 可 冲 事 ， 是 否 可 向 上 海 交 通 部 国际 电信 
局 登记 ， 请 俩 许可 促 ， 或 在 何 处 登记 ， 是 否 要 播 否 机 稼 路 圆 连 登 记 费 先行 
寄 去 ， 或 其 他 手续 。 因 本 语 未 有 话 狂 登载， 所 阅 本 证 各 期 交通 部 广播 电 训 各 
章程 尔 不 能 明暗 ， 故 请 网 复 


( 答 ) 播 苷 杰 登 记 手 烙 可 直接 向 挛 通 部 葛 问 9 
崇明 堡 锁 富 安 纱 厂 施 润 身 


《829 问 ) 吕 人 按照 新 闻 报 扰 穆 电 过 刊 第 79 期 ， 钨 1A6, 19 号 昌 穴 管 各 路 图 ， 标 
题 乱 ! 有 四 管 功 用 的 二 管 直 流 机 4J ， 装置 二 管 楼 一 座 2” 但 装 疲 和 后， 耕 撼 声 息 
? 未 知 该 图 是 否 准确 ， 按 入 路 上 高 明和 粮 转 是 亚 美 501 ， 今 以 556 插入 管 替 
代 ? 工 30 圈 ，L170 圈 ， 用 30 号 洪 包 义 续 人 没 ， 有 扰 关 傈 工 3 接 三 回路 初 
航 ， 工 2 次 级 ， 工 4 再 生 ， 未 知 当 否 5 

,区 答 ) 蘑 将 再 生 圈 之 两 端 换 接 试 之 
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; 


引 顾 
丝 泰 上 久 路 图 一 纸 ， 各 种 零件 容量 符 否 ， 因 装 就 后 ， 


司 


上 海河 南路 一 二 七 号 合 洒 数 育 用 品 公 


ES30 间 ) 


发 理 似 锅 失 里 
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再 生 亦 欠 称 定 ， 希 群 硼 答 履 。 又 两 电 可 否 用 电阻 ， 其 阻力 多 少 ， 代 乙 电 之 
设计 ， 有 和 否 错误 ， V3 改 用 -81 如何 


( 答 ) 来 图 因 高 放 未 用 丙 压 ， 末 级 两 压 不 狗 ， 故 成 续 众 佳 ， 现 已 改正 "两 电 
及 用 电池 和 需 佳 o 代 乙 电 设 计 钴 嗣 o V3 不 必 改 用 31 o R 之 阻力 以 用 较 低 者 
篇 佳 ， 狗 中 至 工 兆 欧 之 间 ， 可 由 试验 决定 9 

上 海 法 租界 雷 米 路 内 顺 南 里 十 六 号 马 德 峻 

《831 问 ) Record 电 谷 狠 压 器 一 只 ，110V. 一 150V.，40 一 60 遇 波 ，3.5.8.V. 共 
接 二 头 ， 一 篇 5V. 接 电 旦 ，-- 篇 8V. 接 小 电 猴 一 芳 ( 泡 车 炊 泡 6V. ) ， 装 后 
将 近 一 月 ， 向 无 寿 故 ， 今 小 电灯 名 睫 ， 如 接 3V. 所 得 之 光 然 : 而 电 蛙 则 不 
路， 且 接 电 曙 之 二 头 相 交 时 无 火花 ， 和 后 将 接 释 压 器 之 5V. 两 头 拆 下 ， 则 小 
电灯 复 亮 如 故 然 稍 有 跳动 ， 有 如 电力 不 足 。 

〈 答 ) 恐 傈 电量 内 部 短路 所 致 ， 小 电 丈 略 有 跳动 计 镶 路 无 关 


《832 半 ) 在 某 粮 路 图 中 见 可 沟 电 阻 符号 旁 ， 加 让 有 6 m Rheo 之 字 ， 请 告 此 学 
之 意义 是 否 朗 等 芯 6 兆 欧 ， 或 傈 其 他 钊 位 ? 亚 美 有 此 出 品 否 ? 第 仆 号 ? 再 
可 高 压 分 压 电 阻 能 否 以 电位 器 替代 ? 


( 答 ) 此 傈 6 欧姆 而 非 6 兆 欧 姆 o 亚 美 亦 有 出 品 ， 号码 得 2106 可 多 高 压 ， 
电阻 可 用 包 位 器 代替 


《833 并 ) 合 组 检 波 器 中 之 内 压 器 ， 傈 龙 何 欧姆 ? 此 器 撩 向 何 处 赚 买 ， 亚 美 尔 有 
全 O 

( 答 ) 区 压 器 不 以 欧姆 计 。 亚 美 公司 有 出 售 o 

秦王 岛 开 举 矿 务 局 翰 船 碟 李 鞠 胸 

《834 问 ) 电源 伙 压 器 淮 热 太 基 ， 如 何 补救 。 又 低 扼 圈 若 用 30 享 利 25 稻 瞧 配 兹 
堪 时 ， 是 否 杨 从 配 加 类 至 50， 而 享 利 得 多 少 ， 车 串 连 时 是 否 亨利 篇 60 

( 答 ) 增加 各 圈 圈 数 ， 鲍 心 面积 及 用 较 租 之 铀 稼 ， 均 能 使 麦 压 器 之 温度 减低 
， 但 已 网 成 老 ， 除 放 甘 讼 通风 之 碟 外 ， 别 抱 补 救 廊 法 两 低 扼 圈 薄 连 ， 电 
流 可 增 至 50 稻 内 配 ， 话 遵 率 假定 两 低 扼 图 完全 不 发 生 互 族 作 用 ， 小 联 时 乱 ， 
15 享 利 o 串联 时 篇 60 牵 利 o 

(835 冻 ) 今 设 一 交流 收 香 机 共 须 要 60 W 或 70 W 电源 洛 压 器 :以 那 一 个 代 之 ， 
和 需 佳 ， 而 不 易 发 娄 坊 主 ， 因 电源 释 礁 器 每 易 发 邹 太 大 之 故 9 

( 答 ) ， 用 无 特 匀 大 者 发 数 可 较 低 o 

第 九 五 二 页 CH 由: 年 月 二 全 有力 第 :区 本 
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(836 间 ) 今 自 装 一 交流 四 管 机 ， 用 24 高 放 ，27 三 回路 检 波 ，47 强 放 ，80 整 
流 ， 但 声 得 不 甚 沟 ， 合 又 加 一 27 作 第 一 航 低 放 ;而 击 童 稍 赛 耳 ， 仍 不 及 
舶 来 五 管 机 来 得 塞 ， 未 知 何故 兹 寄 称 图 一 张 诗 改 正之 是 荷 9 


划 渍 申 






了 从 人 
WU 全 二 QUW 
二 ARRTRRT 二 省 
主 
站 机 
贡 是 


oo 
必 一 T 
“( 管 ) 检 小 管 之 枉 漏 可 换 用 阻力 较 大 者 试 之 c 
第 三 十 若 ( 女 四 年 十 月 女 日) 第 九 五 三 页 





第 九 污 四 真 (十 四 ,年 二 :月 :者 ) 第 二 三 让 者 





(837 癌 ) 有 一 疑问 ， 照 前 机 若 将 三 回路 称 圈 取消 ， 未 知 发 生 何 种 现象 ， 能 否 收 
昔 ， 因 艇 地 有 九 只 用 三 回路 作 检 波 扰 高 放 就 可 收 到 南京 ， 直人 二 
试 过 将 再 生 圈 取 消 ， 则 收 南 京 亏 理 基 弱 ; 如 蚊 叫 差不多 ， 不 能 辨别 ， 
应 能 收 到 和 否 

( 答 ) 不 用 再 生 圈 ， 则 香 量 将 更 弱 有 

〈8838 问 ) 亚 美 公司 之 旁 特 85 号 芙 空 管 是 否 双 屏 极 『 如 图 Jo 又 80 号 485 号 是 】 

否 不 同 ， 前 见 二 千 十 四 期 之 85 号 与 485 号 是 不 同 的 对 否 。 

( 答 ) 来 图 (图 略 ) 无 嗣 o。485 即 85 忠 o 

《839 问 ) -上述 之 60W 电源 释 压 器 本 来 是 每 伏 有 用 .4.26 图 数 ， 初 级 线 完 后 接 庆 
电源 上 未 及 秆 小 时 旭 钱 心 其 娄 ， 和 后 将 每 伏 胸 圈 数 加 五 圈 ， 延 至 一 小 时 则 副 
度 又 渐 升 高 妖 o 和 合用 讼 收 土楼 上 至 二 小 时 和 后 则 奇 热 虹 常 ， 照 初次 钢 每 伏 觅 
只 用 五 圈 ， 未 知 对 从 核 出 有 损失 ， 减低 电压 否 5 此 几 感 器 基数 何故 ， 鲍 心 
已 用 至 45 磅 o 

( 答 ) 释 压 器 圈 数 稍 多 ， 对 放电 压 扰 大 影 节 如 温度 太 高 ， 可 再 加 大 钱 心 面 各 
试 之 o 如 移 压 器 内 部 有 一 二 圈 短 路 ， 亦 易 生 大 熟 ， 须 拆 并 查 之 9 

五 台山 村 五 号 南京 秦 守 雄 


(840 问 ) 毒 附 上 义 路 图 一 颖 ， 请 加 以 改正 ， 阔 证 明 各 雾 件 数值 


























( 答 ) ， 来 图 已 改正 o Ri 可 用 800 欧 姆 ， 有 R2 五 可 用 50;000 欧 姆 。 Rs 可 用 8000 欧 
姆 seR4 可 用 5000 欧 姆 oR5 可 用 400 欧姆 R6 可 用 30000 欧 姆 o R7 可 
用 1200 欧姆 Rs 可 用 2 兆 欧 姆 o Cs 可 用 :0005 粉 法 oCd C5 C6 可 用 并 
闻 法 o GC7 可 用 2 粉 法 o Cg 可 用 .00025 好 法 ( 亚 美 3682-=A)s C9 Clo 可 ， 
用 4 般 法 ^ 工 可 用 423 号 ?其 他 称 图 奥 C CI G4 等 可 准 轩 中 亿 忆 击 芝 才 
之 收 划 机 o 
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(841 问 ) 道 午 容 许 之 电流 量 ， 因 发 热 及 所 看 地 位 不 同 而 可 猴 动 ， 如 18 号 稼 依 
1000CM 计算 时 可 容许 1.624 A ， 而 1500CM 时 可 用 认 11A， 同 二 久 也 ， 
究 葛 在 何 种 情形 之 下 可 依 11A 或 1624 A 以 设计 :和 新 于 示 o 
( 答 ) 在 不 作 长 时 间 使 用 的 楼 件 中 ， 或 装 喷 虚 热气 容易 消散 ， 则 可 用 1000 转 
密 页 一 盘 配 计算 反之 ， 则 以 1500 围 密 泵 一 众 配 需 余 o 
《842 问 ) 本 车 1 答 13 期 645 页 818 答 ，〔 惟 乙 电 急 加 高 )， 皇 问 是 否 凡 用 丙 电 
阻 之 芙 空 管 ， 其 屏 压 均 需 加 高 ”反之 旭 以 两 电池 代 丙 电阻 上 时， 其 屏 压 可 相 
篇 减低 ， 其 理 一 如 往 国 先生 之 将 屏 路 降 压 电 阻 什 讼 条 路 者 平 
( 答 ) 不 错 o 
《848 间 ) 说 两 管 北 连 应 用 ， 则 其 二 屏 极 之 炉 Rbp 是 否 一 如 六 运 电 阻 之 减低 一 全 
， 其 负荷 电阻 亦 只 须 如 一 管 时 之 牛 乎 
( 答 ) 不 错 o 
SMWQSQGASSQNGSGSSSGGGNRGSAMeaaQeSAMSGMGSMeaeeveeewesaQeaaeana 
心 苏 先生 大 鉴 : 逐 七 者， 区 由 “ 登 著 [ 稼 圈 之 实用 设计 JJ 查阅 以 .00015Mfd 
可 攻 储 电器 配合 之 15-28 公 尺 段 稼 圈 围 数 ， 和 结果 任何 粮 号 表 上 均 不 能 查 得 ， 按 短波 
接收 楼 所 用 储 电器 ， 以 .00015 者 家 多 ， 而 广 第 上 亦 云 自 五 公 尺 至 三 千 公 尺 波长 者 均 
可 一 查 即 得 ， 未 知 是 否 另 有 查 法 ， 乞 蝎 示 乱 秽 "再 亚 美 305,3007,3121, 3119 等 号 之 
可 狼 储 电器 ， 其 最 小 储 电 量 乱 若 干 ， 不 能 知 其 最 小 储 电 量 ， 沉 非 不 能 决定 所 线 之 儿 
图 究 能 炙 凶 自作 公 尺 至 沦 公 尺 乎 " 再 邑人 购 得 区 货 百 乐 牌 大 型 及 片 储 电器 一 只 ， 疏 
普通 可 释 储 电器 多 属 单 数 片 数 ， 今 该 器 乃 偶数 片 数 ， 请 示 知 其 储 电 量 锡 乱 何 o 
'00016 者 百 网 牌 乱 九 片 抑 七 片 " 桩 盼 先生 不 将 赐教 也 此 请 ” 落 寞 
弟 沈 会 周 媳 情 二 月 下 只 
会 周 先生 大 窄 : 承 萌 检查 15 一 “28 公 尺 段 乏 圈 之 方法 ， 兹 答 之 如 下 : 一 一 
先 膛 波长 换算 过 达 之 公式 [oo = 于 遇 波 | 故 得 知 15 公 尺 等 让 20,000 千 
过 波 ，28 公 尺 等 大 10714 千 过 波 o 
然后 翻 开 [ 稼 圈 之 害 用 设计 了 第 22 页 二 在 盟 统 表 下 端 赴 着 『 储 电量 (类 法 ) 
的 .0001 右 第 五 格 ， 即 .0002 的 左 第 五 格 ， 便 旦 .00015 法 o 
人 《和 四 站 2 下 3 末 生 由 全 时 沪 第 九 五 五 页 





再 由 曲 煌 表 右 漫 广 着 的 过 牵 上 找 出 ，10,000 K.C. 顺 过 人 条 曲 系 向 上 等 曲 上 
去 ， 找 到 与 :00015 凑 法 的 一 条 直 义 相交 的 一 几 ”由 过 一 点 依 权 秽 向 左 看 ， 便 是 7 
享 利 ( 印 在 广 着 普 遵 率 粉 享 利 一 过 的 工 上面 第 7 格 横 炊 ) 9 


现在 我 们 所 要 的 尝 率 是 10714K.C. 而 不 是 10,000K.G.o 但 在 10;000KC 下 
面 便 是 12,000 K.C, :所 以 在 此 两 根 曲 米 的 中 间 便 是 11,000 K.C.e 我 们 再 在 '00015 
此 法 的 直 乏 上， 找 出 在 10;000 K.C. 曲 弛 奥 12,000 K.C. 曲 稼 中 间 的 一 点 > 在 和 一点。 
横 系 的 左 滤 是 1.41 粉 吉利 ， 肖 是 11,000 千 遇 波 所 需 的 评 道 率 o 再 在 10,000K.C. 一 ” 
贴 下 三 分 之 二 ，11,000K.C. 一 点 上 三 分 之 一 ， 便 是 10714K.C. ， 其 所 需 之 议 道 率 狗 
篇 1.52 闪 享 利 o 

如 和 欲 检查 最 低 储 电 量 篱 若干 时 ， 巡 能 包括 10714 至 20,000 千 遇 波 (28 一 15 1 
公 尽 ) ， 则 可 依 1.52 闪 训 利 的 横 精 找 至 与 20,000 K.GC. 的 曲线 相交 的 一 点 ， 在 过 一 
点 的 直 称 下 便 是 .00004 办 法 ( 即 0 上 第 4 烙 ， 0001 下 第 6 格 ) 。 如 此 独 节 粮 路 之 最 ， 
低 储 电量 需 :00004 瘾 法 ， 即 可 包括 自 15 公 尺 至 28 公 尺 的 段 长 o 


现在 已 知 称 圈 所 需 的 请 遵 率 篇 上 .52 闪 享 利 ， 列 如 用 14 号 污 包 粮 在 二 时 和 会， 
胶管 上 密 线 ， 如 和 欲 知 其 圈 数 ， 妈 鸦 消 盔 至 第 238 页 ， 找 出 左 演 直 着 14” 的 一 根 曲 株 ) 
顺 此 曲 魏 向 下 看 而 找 出 与 右 渴 广 着 152 粉 亭 利 的 横 线 ( 即 赴 着 工 字 上 第 52 格 ) 相 交 
的 一 点 ， 由 过 -点 的 直 义 下 端 可 以 看 出 是 5.4 圈 ( 序 5 字 左 二 格 ， 因 5 与 6 间 合 分 5 
格 ， 故 二 格 须 代表 4 字 ) 。 如 用 冯 禾 ， 则 见 该 书 第 十 二 页 与 第 十 三 页 之 例题 


『 称 图 之 实用 设计 中 之 诱 道 率 储 电 量 奥 过 率 的 关 傈 曲 乏 ， 跌 以 15 公信 篇 
最 短 (20,000 千 尝 波 )， 但 此 傈 指 调 和 节 储 电器 旋 至 储 电 量 最 大 时 之 波长 " 其 最 短波 长 
则 可 由 第 21 页 之 储 电 量 线 率 与 过 李 片 率 之 并 傈 曲 乏 中 查 之 "至於 穆 图 圈 数 ， 例 如 用 
14 号 笋 ， 诱 遵 秦 可 低 至 02 粉 亭 利 以 下 ， 故 非 仅 可 用 讼 5 公 尺 邹 在 5 公 尺 以 下 之 超 
短波 亦 可 适用 o 


亚 美 305 之 最 低 储 电 量 需 :000003 闪 法 ，3007 需 .000028 痊 法 ，3121 和 
“000028 凑 法 ，3119 乱 .000022 闪 法 ， 惟 装 入 收 各 机 中 和 后 ， 二 国生 ， 接线 了 隅 ， 
记 以 及 受 其 痢 近 其 他 零件 之 影 沁 ， ? 均 须 训 入。 o 


此 种 百 电 让 可 允 储 电器 之 动 片 奥 定 片 之 数目 相同 ， 天 型 信 片 者 之 储 志 量 多 | 
.00016 韶 法 o 此 覆 落 请 ”大安 弟 魏 心 苏 敬 上 


* 凡 已 购 T 煌 圈 之 实用 珊 计 J 的 蔚 者 ， 在 使 用 曲 烷 之 前 > 深 望 先 特 第 19，20， 及 第 627?8， 
10，12 ,13 等 页 翻 产 ~- 番 ， 划 自 不 下 发 生 讽 会 或 错误 了 


第 九 五 六 页 《 共 四 年 十 月 姜 上 日) 第 三 多 
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全 国 国 落 


泰 承 
+ 你 怎 麻 不 奉承 我 呀 ? 
和 你 也 是 人 》 我 也 是 人 ， 我 需 基 
庶 要 泰 承 你 呢 ? 
+ 你 不 知道 我 发 了 财 了 吗 ? 
入 你 发 你 的 财 ， 与 我 甚 床 相 干 ， 
得 其 麻 我 要 泰 承 你 ? 


人 一 一 


和 和 了 财 ， 我 就 是 财主 蝗 5 你 是 个 
雳 人 ， 不 应 访 奉 承 我 吗 ? 
入 你 做 你 的 财主 ， 我 做 我 的 窟 人 
， 我 入 共 砍 要 夫 承 你 呢 ? 
* 你 不 知道 财主 角 级 骨 济 窗 人 唉 ? 
入 你 没 朋 次 我 吁 ! 我 需 医 麻 要 奉 
承 你 ? 


+ 过 床 着 吧 ! 你 拿 一 百 志 鲁 去， 好 不 
好 ? 
入 基 弃 ! 你 拿 一 百 块 钱 ， 里 我 的 
奉承 吗 ? 笑话 儿 ! 
* 那 应 ， 把 我 的 财产 ， 分 给 你 一 件 儿 
; 那 物 可 以 泰 承 我 哈 
入 那 我 就 不 是 帘 人 啦 ， 何必 泰 承 
你 呢 ! 


1 同 宁 | 


旺 





育 促 进 会 
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逢 人 员 设 三 分 语 
* 你 过 个 金 包子 是 新 里 的 咕 ? 

入 是 ， 昨 名 个 才 里 的 。 
了 

和 可 不 是 ， 过 是 最 新 式 的 。 
* 哪 一 家 买 的 ? 

入 司 永 买 的 。 


* 有 多 重 啊 ? 
太一 分 
* 一 钱 三 分 吗 ? 
会 不 叭 ! 只 有 三 分 o 
* 别 打 哈 哈 啦 ! 过 库 个 锦 子 ， 至 少 也 
有 一 钱 o 
全 你 其 邓 明 ] 二 你 入 项 可。 


ws 


x* 巴 然 是 一 锚 ， 我 问 你 的 时 候 儿 ， 你 
篇 甚 放 说 三 分 哪 ? 
人 过 是 打 的 倒 七 折 呀 ! 
“” 胎 ! 篇 甚 床 要 打倒 七 折 呢 ? 
从 你 连 过 个 都 不 明白 吗 ! 过 就 时 
逢 人 只 襄 三 分 话 呀 ! 
第 九 五 七 页 
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全 了 帮 和 他 人 


人 G 扎 
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权 多 预定 全 年 廿 四 期 “大洋 五 元 二 角 
六 预定 中 年 大洋 二 元 及 角 
出 版 者 亚 美 股份 有 限 公 司 
所 上 海江 西 路 三 二 三 号 和 寄 额 本 绅 每 期 一 分 外埠 每 期 二 分 
电话 一 一 兰 三 四 号 措 号 每 期 另 加 六 分 
有 名 刷 者 利 蚀 印刷 所 多 价 邮票 代 洋 刀 五 折 
海 七 浦 路 四 四 七 亚 ; 
scses 二 全 四 二 一 二 人 访 | 关 wwss& 本 外 过 种 管 洲 请 参阅 凶 目 棚 
广告 价目 
封底 外 全 页 (130X200 公 厘 ) 每 期 漳 四 十 五 元 省 节目 栏 内 全 页 (130x 200 公 突 ) 每 期 洋 三 十 二 元 
封面 内 全 页 (130x200 公 悍 ) 每 期 详 四 十 元 节目 机 内 小 属 (45X65 公 厘 ) 和 全 
封面 内 中 页 (130x100 公 厘 ) 每 期 洋 十 五 元 表 旁 伪 格 (25 x 200 公 悍 ) 每 期 洋 十 二 
封底 内 全 页 (1380x200 公 厚 ) 每 期 洋 兰 十 二 元 癌 表 旁 侍 格 (25x100 公 厘 ) 和 
封底 内 中 页 (130 x 100 公 厘 ) 每 期 潼 十 共 元 节目 下 每 条 (15x70 公 厘 ) 每 期 举 四 元 
(给 图 鼻 版 及 套色 须 另 加 费 广告 费 请 先 惠 ) 
:JJL 
本 刊 投稿 简章 
( 工 ) 来 稿 不 论 自 扎 或 翻 别 ， 凡 内 容 符 合 下 列 笼 围 ， 均 所 炊 迎 o 
甲 介 熄 手 线 电 知 吉 ， 实 验 式 形 等 ， 。 乙 业 父 试验 报告 及 各 种 机 件 之 装置 方法 ， 
丙 收音 及 通信 成 续 报 告 ， 丁 介 茹 国内 外 业 儿 消 息 ， 肥 钨 征 电 新 闻 
(2 ) “来稿 如 傈 翻转 ， 应 将 原文 书 及 页 数 娃 明 ， 如 能 将 原 书 附 寄 则 更 佳 o 
(3) 来 稿 字体 务 撩 端正， 句 带 行 间 酌 留 空格 ， 如 有 有 照相 图， 请 将 照相 片 或 原 书 奇 下 以便 
奥 版 ， 如 有 附 画 ， 仅 须 用 喷 水 准 清 o 
(4) - 稿 未 铺 圭 姓名 地 址 以 便 通信 
(5 ) 收 到 之 稿件 ， 不论 登载 奥 震 ， 构 不 退回 ， 但 预先 声明 此 附 寄 季 票 者 ， 不 在 此 例 o 
(6) 来稿 登 出 后 隔 期 至 酬 o 收 音 成 续 报 告 ， 输 选 登 载 过 本 杂 恋 三 份 。 
(7) 来 稿 程 登 才 合 ， 其 出 版 权 篱 本 芳 所 有 o 
(8 ) “本 策 骨 部 有 由 删 来 稿 之 机。 
收 稿 虑 上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 公司 中 国 拆 镶 电视 辑 部 o 
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- 6D6 3.00 30 1.59 45 2.00 76 人 230 
1A6 3.00 6F7 3.25 31 1.59 46 3.10 77 | 3.20 
1C6 3.25 10 6.00 32 2.70 47 2.55 78 3.20 
1--V 2.36 12 太 辣 | 全 28 33 2.82 50 6.75 79 3.80 
2A3 4.00 12A7 3.60 34 2.82 51 | ( 序 35) 80 1.50 
2A5 2.32 122Z3 2.80 35 2.60 53 3.60 81 5.70 
2A6 3.00 1225 3.20 36 3.15 55 3.00 82 1.85， 
2A7 3.60 19 2.90 37 2.30 56 1.75 | .83(52Z3) 本 .3.00 
2 了 7 3.80 22 3.70 38 3.00 57 2.40 | 84(62Z4)| 3.60 
52Z3 3.00 24A 2.50 39144 3.10 58 2.40 85 2.90 
6A7 3.60 252Z5 3.25 41 2.90 59 4 王 89 3.30 
6B7 3.80 26 1.75 42 3.60 71- 从 2.10 99 立 3.00 

3.60 
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